STILL 


ERSATZTEILLISTE 


Spare Parts List 

Catalogue de pièces détachées 
Catalogo parti di ricambio 
Catálogo de recambio 


OPX 20/25 

OPX 20/25 PLUS 
OPX-L 20 

OPX-D 20 

OPX-L 12/16 

OPX-L 20 S 

IGo neo OPX 20/25 
IGo neo OPX-L 20 
IGo neo OPX-L 20 S 
IGo neo OPX-L 12 


F21075H00000 
F21076H00000 
F21077H00000 
F21078H00000 
F21079H00000 
F21080H00000 
F21081H00000 
F21082H00000 
F21084H00000 
F21089H00000 
F21090H00000 
F21091H00000 
F21092H00000 
F21093H00000 
F22553N00000 
F22554N00000 
F22555N00000 


0089 0615 0617 1075 1076 
1077 1078 1079 1080 1081 
1082 1084 1085 1086 1087 42. `. 
1088 2553 2554 2555 first іп intralogistics 


инна NL IIT 


ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-208X OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № ае Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
INFORMATIONS PRODUIT 
MOTEUR / TRANSMISSION 
CHASSIS 


VERROUILLAGE BATTERIE 
(TROG 53 / TROG 54 / TROG 
1054) 


DIRECTION / EASY DRIVE / 
ROUES 


SYSTÉME DE FREINAGE 
ELEMENTS DE REGLAGE 


INSTALLATION 
ELECTRIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


SYSTEME LEVEE DE 
CHARGE 


GUIDE AUTONOME - IGO OPX 20 - OPX 25 / OPX-L 20 / OPX- 
NEO L 12 - OPX-L 20S 


EQUIPEMENT 
SUPPLEMENTAIRE 


AUTRES ACCESSOIRES 


19.04.2024 2 


INFORMATIONS PRODUIT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 


DOCUMENTATION DU ->21.11.2019 
CHARIOT 


DOCUMENTATION DU 22.11.2019-> 
CHARIOT 


DOCUMENTATION "IGO 
NEO" 


DOCUMENTATION batterie SAFT 
"BATTERIE DE LITHIUM- 
ION" 


DOCUMENTATION batterie KBS 
"BATTERIE DE LITHIUM- 
ION" 


DOCUMENTATION "FLEET 
MANAGER" 


19.04.2024 FG-000 4 


DOCUMENTATION DU CHARIOT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10120 


19.04.2024 FG-003 5 


DOCUMENTATION DU CHARIOT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз Ne de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45878043400 NOTICE IT - STILL 
D'INSTRUCTIONSOPX, IT 

1 45878043401 NOTICE ER 
D'INSTRUCTIONSOPX, FR 

1 45878043402 NOTICE EN 
D'INSTRUCTIONSOPX, EN 

1 45878043403 NOTICE DE 
D'INSTRUCTIONSOPX, DE 

1 45878043404 NOTICE ES 
D'INSTRUCTIONSOPX, ES 

1 45878043405 NOTICE NL 
D'INSTRUCTIONSOPX, NL 

1 45878043406 NOTICE PT 
D'INSTRUCTIONSOPX, PT 

1 45878043407 NOTICE DA 
D'INSTRUCTIONSOPX, DA 

1 45878043408 NOTICE RU 
D'INSTRUCTIONSOPX, RU 

1 45878043409 NOTICE [18 
D'INSTRUCTIONSOPX, PL 

1 45878043410 NOTICE EL 
D'INSTRUCTIONSOPX, EL 

1 45878043411 NOTICE NO 
D'INSTRUCTIONSOPX, NO 

1 45878043412 NOTICE SV 
D'INSTRUCTIONSOPX, SV 

1 45878043413 NOTICE CS 
D'INSTRUCTIONSOPX, CS 

1 45878043414 NOTICE ET 
D'INSTRUCTIONSOPX, ET 

1 45878043415 NOTICE En 
D'INSTRUCTIONSOPX, LT 

1 45878043416 NOTICE LV 
D'INSTRUCTIONSOPX, LV 

1 45878043417 NOTICE HU 
D'INSTRUCTIONSOPX, HU 

1 45878043418 NOTICE SK 
D'INSTRUCTIONSOPX, SK 

1 45878043419 NOTICE SJL 
D'INSTRUCTIONSOPX, SL 

1 45878043420 NOTICE TR 
D'INSTRUCTIONSOPX, TR 

1 45878043421 NOTICE RO 
D'INSTRUCTIONSOPX, RO 

1 45878043422 NOTICE BG 
D'INSTRUCTIONSOPX, BG 

1 45878043423 NOTICE Fl 
D'INSTRUCTIONSOPX, Fl 

1 45878043424 NOTICE HR 
D'INSTRUCTIONSOPX, HR 

19.04.2024 FG-003 


DOCUMENTATION DU CHARIOT 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 
2 45878069000 1 CATALOGUE DES PIÉCES 
DE RECHANGE'CD-ROM 
19.04.2024 FG-003 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


DOCUMENTATION DU CHARIOT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


https://sparepartlist.still.eu 
Password: Spareparts24! 


Dis.7224 


19.04.2024 FG-003 


DOCUMENTATION DU CHARIOT 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45878043459 


45878043460 


45878043461 


45878043344 


45878043462 


45878043463 


45878043464 


45878043465 


45878043466 


45878043467 


45878043468 


45878043469 


45878043470 


45878043471 


45878043472 


45878043473 


45878043474 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -IT 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV ER 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -EN 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -EN 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -DE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -ES 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -NL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV PI 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -DA 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -RU 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -PL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -EL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -NO 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
Ху -SV 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -CS 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
ХМЕЕШ 


МОПСЕ 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -LT 


Remarque 


IT 


FR 


EN 


EN 


DE 


ES 


NL 


PT 


DA 


RU 


PL 


EL 


NO 


sv 


CS 


ЕТ 


LT 


FG-003 


validate 


=>| 06.01.2022 


07.01.2022 |-> 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


10 


DOCUMENTATION DU CHARIOT 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45878043475 


45878043476 


45878043477 


45878043478 


45878043479 


45878043480 


45878043481 


45878043482 


45878043483 


45758043326 


50108069002 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -LV 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -HU 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -SK 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -SL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -TR 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -RO 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -BG 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV P 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX;LTX;O 
XV -HR 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOIL FUCHS 
RENOLIN 


CATALOGUE DES PIÉCES 
DE RECHANGE'CD ROM 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


LV 


HU 


SK 


SL 


TR 


RO 


BG 


FI 


HR 


Apéndice 


Huile pour Réducteur 


Downloadportal 


FG-003 


validate 


vehícule 


12 


DOCUMENTATION "iGo Neo" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4171 


19.04.2024 


FG-003 


DOCUMENTATION "iGo Neo" 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50108046111 


50108046112 


50108046113 


50108046114 


50108046115 


50108046116 


50108046117 


50108046118 


50108046119 


50108046120 


50108046121 


50108046122 


50108046123 


50108046124 


50108046125 


50108046126 


50108046127 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, DE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, EN 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, FR 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, IT 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, ES 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, NL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, DA 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
МЕО,РТ 


МОТІСЕ 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, EL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, BG 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, SV 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, NO 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, FI 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, RU 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, RO 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, PL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, HU 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


DE 


EN 


FR 


ES 


NL 


DA 


PT 


EL 


BG 


SV 


NO 


Е 


RU 


RO 


EI 


HU 


FG-003 
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DOCUMENTATION "iGo Neo" 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50108046128 


50108046129 


50108046130 


50108046131 


50108046132 


50108046133 


50108046134 


50108046135 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, CS 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, SK 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, SL 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, ET 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, LV 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, LT 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, TR 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSOPX IGO 
NEO, HR 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


CS 


SK 


SL 


ET 


LV 


LT 


TR 


HR 


FG-003 


16 


DOCUMENTATION "BATTERIE DE LITHIUM-ION" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
batterie SAFT 


Dis.4171 


19.04.2024 


FG-003 


DOCUMENTATION "BATTERIE DE LITHIUM-ION" 
batterie SAFT 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50018043315 


50018043316 


50018043317 


50018043318 


50018043319 


50018043320 


50018043321 


50018043322 


50018043323 


50018043324 


50018043325 


50018043326 


50018043327 


50018043328 


50018043329 


50018043330 


50018043331 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


IT 


FR 


EN 


DE 


ES 


NL 


PT 


DA 


RU 


EIS 


EL 


NO 


SV 


CS 


ЕТ 


ІНІ 


LV 


FG-003 
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DOCUMENTATION "BATTERIE DE LITHIUM-ION" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
batterie SAFT 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 


1 50018043332 1 NOTICE HU 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043333 1 NOTICE SK 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043334 1 NOTICE SL 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043335 1 NOTICE TR 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043336 1 NOTICE RO 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043337 1 NOTICE BG 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043338 1 NOTICE FI 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


1 50018043339 1 NOTICE HR 
D'INSTRUCTIONSLITHIUM- 
ION BATTE 


19.04.2024 FG-003 20 


DOCUMENTATION "BATTERIE DE LITHIUM-ION" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
batterie KBS 


Dis.4171 


19.04.2024 


FG-003 
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DOCUMENTATION "BATTERIE DE LITHIUM-ION” 


batterie KBS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 

commande 
3008013450 
3008013451 
3008013452 
3008013453 
3008013454 
3008013455 
3008013458 
3008013459 
3008013460 
3008013461 
3008013462 
3008013463 
3008013464 
3008013465 
3008013466 
3008013467 
3008013468 
3008013469 
3008013470 
3008013471 
3008013472 
3008013473 
3008013474 
3008013475 
3008013477 


Dénomination 


UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 
UMA 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


DE 


FG-003 


22 


DOCUMENTATION "FLEET MANAGER" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4171 


19.04.2024 


FG-003 


23 


DOCUMENTATION "FLEET MANAGER" 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50108043428 


50988011936 
50988011937 
50988011938 
50988011940 
50988011941 
50988011942 
50988011943 
50988011944 
50988011945 
50988011946 
50988011947 
50988011948 
50988011949 
50988011950 
50988011951 
50988011952 
50988011953 
50988011954 
50988011955 
50988011956 
50988011957 
50988011958 
50988011959 
50988011960 
50988012102 


Dénomination 


NOTICE 
D'INSTRUCTIONSTDU 
FLEETMANAGER 


UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 
UM 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


IT 


FG-003 


24 


MOTEUR / TRANSMISSION 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 


MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 


MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 

UNITÉ MOTRICE - 3KW (-> 
29.02.2024) 

UNITÉ MOTRICE ENS. 
'3,0KW 

MOTEUR DE TRACTION 
CENTRAL - 3KW (-> 
29.02.2024) 


FIXATION CENTRALE DU 


MOTEUR - 3KW (01.03.2024 - 


>) 

MOTEUR DE TRACTION 
LATERAL - 3KW (-> 
29.02.2024) 


FIXATION LATÉRALE DU 


MOTEUR - 3KW (01.03.2024 - 


>) 


SUFFLERIE DE MOTEUR DE 


TRACTION 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


3 ROUES 


4 ROUES 


5 ROUES 


OWD 


( OWD ) 01.03.2024 -> 


OWD 


OWD 


OWD 


OWD 


FG-110 


validate 


vehícule 


26 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 


3 ROUES 


018yStq 


27 


FG-111 


19.04.2024 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3 ROUES 
Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

A1 MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 

A2 REDUCTEUR - 3KW 

1 45872211800 1 ENTRETOISE'AVANT Н = 70 mm 

2) 45872211801 1 ENTRETOISE'ARRIÉRE Н = 70 ጠጠ 

3 9045320306 8 VIS CHC 

4 45872211802 1 ENTRETOISE'AVANT M2-100 Н = 100 mm 

5 45872211803 1 ENTRETOISE'ARRIÉRE H = 100 mm 
M2-100 

6 9045316313 8 VIS CHC ->| 16.02.2023 

6 45913431200 8 VIS'M12X90-8.8ZNS 17.02.2023 |-> 
TOT.THREAD 1504762 

7 0009147014 8 RONDELLE 

8 45874012701 1 PLAQUE 

9 9045320132 8 VIS CHC 

10 0009147021 8 RONDELLE 

lỗi 9045320241 9 VIS СНС 

12 9322620020 9 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 FG-111 28 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 


"au 


di 4 3 Ar L 
ғұ” 


19.04.2024 


2215 


В 


713 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19 


Dis.4104 


29 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 


Pos №ае 
commande 


1 50013500502 


2 0500241 


3 9503095678 


4 0009242112 


5 4499760 


6 9455622279 


7 9503083569 


8 4499757 


9 7917415891 


10 9456622491 


11 9455622215 


12 7917415591 
14 4499888 


15 50163452200 


16 0009632551 


17 1313570500 


18 0009252010 


19 4499624 


20 1313570400 


21 1313574000 


22 0039619100 


23 0039123011 


24 9455622167 


25 0009050201 


19.04.2024 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


MOTEUR DE TRACTION 
ENS. 


JOINT TORIQUE 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES'6204-2RSH-LH 


DOUILLE 
ANNEAU DE BLOCAGE 
CIRCLIP 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES'6006-2RS-C3- 


CIRCLIP 


CAPTEUR DE faisceau de cábles capteur de 
TEMPÉRATURE température PT1000 


CIRCLIP 
CIRCLIP 


CAPTEUR'VITESSE 
CLAVETTE 


faisceau de cäbles tachymétre 


TRANSMETTEUR 

JOINT TORIQUE 
FLASQUE 

CACHE DE PROTECTION 
STATOR 

INDUIT 

MANCHON ISOLANT 
JOINT 

AXE 

CIRCLIP 


ÉCROU À ENCOCHES 


FG-111 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


30 


REDUCTEUR - 3kW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.7156 


19.04.2024 FG-222 


REDUCTEUR - 3kW 


Роз № ае 
соттапае 


1 1312600502 
2 4412595 
3 4412596 
4 1442504501 
5 1442511301 
6 4491591 
7 1312530000 
8 1429046001 


9 0039128901 


10 4412603 
11 4412604 
12 4412605 


13 0009147530 


14 1312530800 


15 9289003550 


15 9289003552 


15 9289003553 


16 4491437 
17 4491563 
18 4491433 
19 4412561 
20 4412609 


21 9045311186 


22 9045316197 


23 9008341411 


24 0500942 


25 9636801143 


26 4499892 


27 9045311177 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination Remarque 


ENTRAÍNEMENT DE ROUE 
ENS. 


COUVERCLE, COMPL. 
ARBRE 

ROUE DENTÉE ENS. 
COURONNE DENTÉE 
PIGNON 

ROUE DENTÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 
BOULON DE ROUE 
TIGE DE CALAGE 
ANNEAU DE PROTECTION 
TIGE DE CALAGE 
RONDELLE 

MOYEU 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE37X47X0,1 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE37X47X0,3 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE37X47X0,5 


ROULEMENT 
ROULEMENT 
ROULEMENT 

BAGUE A LEVRES 

JOINT TORIQUE 

VIS CHC 

VIS CHC 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ANNEAU A BORD D'ARRET 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉA14X18-CU 


BOUCHON MAGNETIQUE 


VIS CHC 


FG-222 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


Epaisseur: 0,1 mm 


37 x 47 x 0,3 mm 


37 x 47 x 0,5 mm 


vehícule 


32 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 
4 ROUES 


19.04.2024 


— 


p 


" 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4811 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 


4 ROUES 


Pos 


A1 


A2 


A3 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9045316300 


0009147014 


9045320241 


9322620020 


45874012700 


9045320132 


0009147021 


Quant. 


Dénomination Remarque 


MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 


REDUCTEUR - 3KW 

ROUE PIVOTANTE SIMPLE 
VIS CHC 

RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
PLAQUE'LATÉRALE 

VIS CHC 


RONDELLE 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


34 


ROUE PIVOTANTE SIMPLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4708 


19.04.2024 


FG-462 


ROUE PIVOTANTE SIMPLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 

commande 
3794505500 
0009934538 


0009141440 


9008311359 


0009010341 


9214317130 


9323620020 


0039903515 


0009934081 


3794560301 


3794560900 


0009247371 


11734511900 


9045320241 


9322620020 


F9045341302 


0009147014 


9008316246 


9210281130 


Dénomination Remarque 


GALET ENS.'STABILISATEUR complet 
ROUE PIVOTANTE complet 
RONDELLE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS DE CALIBRAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 


RONDELLE ÉLASTIQUE 


GALET'STABILISATEUR Ø 150 X 50 mm 
150X50-12 
ROUE Ø 150 X 65 mm 


CHAPE PIVOTANTE 
BAGUE 

ROULEMENT CONIQUE 
SUPPORT DE PALIER 

VIS CHC 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
VIS 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


ÉCROU HEXAGONAL 


FG-462 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


36 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW 


5 ROUES 


/ 


EN. 


&—— 


/ 


м. 


ЕС-111 


19.04.2024 


MOTEUR DE TRACTION - 3kW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


5 ROUES 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

А1 MOTEUR DE TRACTION - 
3KW 

A2 REDUCTEUR - 3KW 

A3 ROUES PIVOTANTES 
HYDRAULIQUE 

1 9045316300 10 VIS CHC 

2 0009147014 10 RONDELLE 

3 45874012701 1 PLAQUE 

4 9045320132 8 VIS CHC 

5 0009147021 8 RONDELLE 

6 9045320241 8 VIS CHC 

n 9322620020 8 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 FG-111 38 


ROUES PIVOTANTES HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4712 


19.04.2024 FG-462 39 


ROUES PIVOTANTES HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45394505502 1 ROUE D'APPUI ENS. 

2 0009512434 1 RACCORD 

3 9636801090 1 BAGUE 

D'ETANCHEITEA10X13,5-CU 

4 45394561100 2 PLAQUE 

5 45394560900 2 DOUILLE DE SERRAGE 

6 9487648171 2 RONDELLE RESSORT 

7 9007341316 3 VIS A TETE HEXAGONALE 

8 9214317140 3 ECROU HEXAGONAL 

9 9294003022 4 RONDELLE 

10 9045316298 4 VIS CHC 

11 0009903540 1 GALET ENS. 

12 9045316308 2 VIS СНС 

13 9323620022 2 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 FG-462 40 


UNITÉ MOTRICE - 3kW (-> 29.02.2024) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OWD 


1154.803.02.06 


19.04.2024 FG-111 41 


UNITÉ MOTRICE - 3kW (-> 29.02.2024) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OWD 
Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
3002200003 UNITE MOTRICE ENS. POS. 1=>6 =>| 25.02.2021 
3002200016 UNITE MOTRICE ENS. POS. 1=>6 26.02.2021 |=> 
1 0039761158 1 MOTEUR DE TRACTION =>| 25.02.2021 
1 3003500605 1 MOTEUR ELECTRIQUE ENS. 26.02.2021 |=> 
2 0039811003 1 UNITE 
MOTRICE'REDUCTEUR 3KW 
$) 9455622215 1 CIRCLIP 
4 9323620018 3 RONDELLE ÉLASTIQUE 
5 9045341186 3 VIS CHC 
6 3005047002 1 FREIN voir planche séparée 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 


19.04.2024 FG-111 m 


unité motrice ens. '3,0kW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3002200027 


19.04.2024 43 


unité motrice ens. '3,0kW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
3002200027 1 UNITE MOTRICE ENS. POS.1=>6 
1 1 MOTEUR ELECTRIQUE ENS. 
"3,0 KW 
2 1 REDUCTEUR ENS. '3,0KW 
3 1 FREIN OWD - MECANIQUE 
ELECTROMAGNETIQUE 
(3KW) 
4 9045348186 3 VIS СНС 
5 9323620018 3 RONDELLE ÉLASTIQUE 
6 0009075073 1 CIRCLIP 


19.04.2024 44 


moteur électrique ens. "3,0 KW OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3003500613 


19.04.2024 45 


moteur électrique ens. "3,0 kW 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9008610135 


3003570500 


7917415848 


7917415864 


3003570300 


3002619904 


0009240076 


9049603129 


60903586402 


0009182596 


0009755136 


9456622534 


9503083569 


0009075074 


Dénomination Remarque 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
FLASQUE 


CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE 


CAPTEUR' VITESSE 
STATOR 


KIT DE RÉPARATION'ROTOR 
3KW 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES'6008-2RS1 GJ 


VIS CHC 

BAGUE 

COUVERCLE 
PIÉCES DE FIXATION 
CIRCLIP 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES'6006-2RS-C3- 


CIRCLIP 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


vehícule 


46 


réducteur ens. '3,0kW 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


SU | 
LEN | 
-< NN | 
G N 
eM 
yd il 
) Al 
—< 2 
ድ 
) = 
ае) ui 
p 2 
| መ 
Ka 
SS 
NS 
~ የካ ፍ 
ва | 
4 


3002600204 


19.04.2024 


47 


réducteur ens. '3,0kW 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


3002619900 


3002619903 


3002619902 


0009034116 


0009128957 


0009252021 


Dénomination Remarque 


KIT DE RÉPARATION'JOINT 
ÉTANCHE POUR AR 


KIT DE RÉPARATION'PALIER 


KIT DE RÉPARATION'JOINT 
ÉTANCHE POUR AR 


VIS DE FERMETURE 


BOULON DE 
ROUE'M12X1,5X38-10.9 
PRECOTE 


CACHE DE FERMETURE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


48 


ЕНЕІМ ELECTROMAGNETIQUE (3kW) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OWD - MECANIQUE 


3005047002 


19.04.2024 49 


ЕНЕІМ ELECTROMAGNETIQUE (3kW) 
OWD - MECANIQUE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


3005047002 


9091526096 


11735009000 


3005009002 


3005152001 


3005152002 


Dénomination Remarque 


FREIN POS.1=>3 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 


VIS А ТЕТЕ PLATE 


JEU DE PIECES DE 
RECHANGE'CONNECTEUR 


JEU DE PIECES DE 
RECHANGE 


RECOUVREMENT'CACHE DE 
PROTECTION 


RECOUVREMENT'BOUCHON 


POS. 4-5 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


29.01.2021 |-> 


29.01.2021 |-> 


29.01.2021 |-> 


vehícule 


50 


MOTEUR ОЕ TRACTION CENTRAL - 3kW (-> 29.02.2024) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OWD 


Dis.10031 


19.04.2024 FG-111 51 


MOTEUR DE TRACTION CENTRAL - 3kW (-> 29.02.2024) 


OWD 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45872211806 


45872211801 


9045320306 


0009147014 


45874012707 


45874012723 


9322620020 


9045320241 


45873631700 


9210281070 


0009147004 


9090316108 


9045316300 


Quant. 


Dénomination Remarque 


MOTEUR DE TRACTION - 3 
KW (OWD) 


MOTEUR DE TRACTION - 3 
KW (OWD) 


REDUCTEUR - (3KW) OWD 
ENTRETOISE 
ENTRETOISE'ARRIÉRE 
VIS CHC 

RONDELLE 

PLAQUE 

PLAQUE 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
VIS CHC 


COUVERCLE DE 
PROTECTION'CÁBLE 


ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 
VIS Á TÉTE BOMBÉE 


VIS CHC 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->25.02.2021 


26.02.2021-> 


=>| 26.10.2023 


27.10.2023 |=> 


vehícule 


52 


MOTEUR DE TRACTION - 3 kW (OWD) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1154.803.01.02 


19.04.2024 FG-111 53 


MOTEUR DE TRACTION - 3 kW (OWD) 


Pos N?de Quant. Dénomination 
commande 


CABLAGE INTERFACE 
45873810483 


0039761158 MOTEUR DE TRACTION 

1 3003570400 1 INDUIT 

g 0009240045 1 ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 

3 9455622332 2 CIRCLIP 

4 0009240018 1 ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 

5 9456622534 1 CIRCLIP 

6 7917415848 1 CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE 

7 7917415847 1 CAPTEUR' VITESSE 

8 9049603129 5 VIS CHC 

9 0009182596 1 COUVERCLE 

10 9455622167 3 CIRCLIP 

11 0009755136 1 PIECES DE FIXATION 

12 3003570500 1 FLASQUE 

13 9008610135 5 VIS À TÉTE HEXAGONALE 

14 3003870300 1 STATOR 


19.04.2024 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


pour tachymétre 


POS. 12214 


capteur de température 


Trier : tachymétre 7917415847 + 
faisceau de cábles interface 


45873810483 


FG-111 


54 


САВІ АСЕ INTERFACE 45873810483 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


` 


Su NS АХ 
= Ху WP 
ДД S 


ZA 


/ 2 


e 
"et, [TA 
NA 


Dis.20217 


19.04.2024 55 


САВІ АСЕ ІМТЕНҒАСЕ 45873810483 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810483 


7912503835 


7912533417 


Quant. 


1 


1 


1 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOITIER À DOUILLE'4-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


56 


MOTEUR DE TRACTION - 3 kW (OWD) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2120.803.00.02 


19.04.2024 57 


MOTEUR DE TRACTION - 3 kW (OWD) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


3003500605 
3003570400 


0009240045 


9455622332 


0009240018 


9456622534 


7917415864 


7917415848 


9049603129 


0009182596 


9455622167 


0009755136 


3003570500 


9008610135 


3003570300 


9049603129 


Dénomination Remarque 
MOTEUR ÉLECTRIQUE ENS. POS. 1-15 
INDUIT 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 


CIRCLIP 


ROULEMENT RAINURÉ А 
BILLES 


CIRCLIP 


CAPTEUR' VITESSE tachymétre 


CAPTEUR DE capteur de température 
TEMPÉRATURE 


VIS СНС 

COUVERCLE 

CIRCLIP 

PIECES DE FIXATION 
FLASQUE 

VIS А ТЕТЕ HEXAGONALE 
STATOR 


VIS CHC 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


58 


REDUCTEUR - (3kW) OWD OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2130.803.00.02 


19.04.2024 59 


REDUCTEUR - (3kW) OWD 


Pos № de Quant. 
commande 
0039811003 1 

1 0009631 142 1 

2 9008311411 1 

3 3002642301 1 

4 0009010715 8 

5 0009128948 5 

6 0009146550 1 

7 0009280540 1 

8 0009034078 1 

9 0009610127 1 

10 0009631147 1 

11 9381660368 1 

12 9048316178 2 

13 9045316183 3 

14 9620000395 1 

115 0009630640 1 

16 3002643503 1 

17 3002643000 1 

18 9045316200 11 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 
UNITÉ POS.1=>18 
MOTRICE'RÉDUCTEUR 3KW 

JOINT TORIQUE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


COUVERCLE DE BOÍTE DE 
VITESSES 


VIS CHC 

BOULON DE ROUE 
RONDELLE D'AJUSTAGE 
JOINT RADIAL À LÉVRES 
VIS DE FERMETURE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ10X13,5X2 


JOINT TORIQUE 
GOUPILLE CYLINDRIQUE 
VIS CHC 

VIS CHC 


JOINT ÉTANCHE POUR 
ARBRE 


JOINT TORIQUE 
ARBRE DE ROUE 
PALIER 


VIS CHC 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


60 


FIXATION CENTRALE DU MOTEUR - 3kW (01.03.2024 ->) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OWD 


4587.11101 01 


19.04.2024 FG-111 61 


FIXATION CENTRALE DU MOTEUR - 3kW (01.03.2024 ->) 


OWD 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45872211806 


45872211801 


9045320306 


0009147014 


45874012723 


9322620020 


9045320241 


45873631700 


9210281070 


0009147004 


9090316108 


9045316300 


Quant. 


Dénomination Remarque 


ENTRETOISE 
ENTRETOISE'ARRIÉRE 
VIS CHC 

RONDELLE 

PLAQUE 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
VIS CHC 


COUVERCLE DE 
PROTECTION'CÁBLE 


ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 
VIS Á TÉTE BOMBÉE 


VIS CHC 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


62 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


MOTEUR DE TRACTION LATERAL - 3kW (-> 29.02.2024) 


OWD 


000180 


FG-111 


19.04.2024 


MOTEUR DE TRACTION LATERAL - 3kW (-> 29.02.2024) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OWD 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

А1 MOTEUR DE TRACTION - 3 ->25.02.2021 
KW (OWD) 

A1 MOTEUR DE TRACTION - 3 26.02.2021-> 
KW (OWD) 

A2 REDUCTEUR - (3KW) OWD 

1 45874012708 1 PLAQUE'LATÉRALE OWD 

2 9045320132 8 VIS CHC 

3 0009147021 8 RONDELLE 

4 9045316300 8 VIS CHC 

5 0009147014 8 RONDELLE 

6 45873631700 1 COUVERCLE DE 
PROTECTION'CÁBLE 

7 9090316108 2 VIS À TÊTE BOMBÉE 

8 9210281070 2 ÉCROU HEXAGONAL 

9 0009147004 2 RONDELLE 

10 9045320241 6 VIS CHC 

11 9322620020 6 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 ЕС-111 а 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FIXATION LATÉRALE DU MOTEUR - 3kW (01.03.2024 ->) 


OWD 


4587.11100 01 


65 


FG-111 


19.04.2024 


FIXATION LATÉRALE DU MOTEUR - 3kW (01.03.2024 ->) 


OWD 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874012708 


9045320132 


0009147021 


9045316300 


0009147014 


45873631700 


9090316108 


9210281070 


0009147004 


9045320241 


9322620020 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


PLAQUE'LATÉRALE OWD 
VIS CHC 

RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION'CÁBLE 


VIS А ТЕТЕ ВОМВЕЕ 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 


RONDELLE ÉLASTIQUE 


FG-111 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


66 


SUFFLERIE DE MOTEUR DE TRACTION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4749 


19.04.2024 


FG-116 


SUFFLERIE DE MOTEUR DE TRACTION 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874320000 


0009040104 


45874323246 


45873501300 


0009012030 


7912503122 


45873811017 


0009553068 


Dénomination 


RONDELLE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


CAPOT DE PROTECTION 


VENTILATEUR ENS. 


VIS 
BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


SERRE-CÂBLES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validatè vehícule 


Présent sur tous les modèles + iGo 
neo 


Présent seulement avec OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus Optional 


insert mále 


FG-116 


68 


CHASSIS 


Pos №ае 
commande 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


CHARGER CADRE 
CHARGER CADRE 
CHARGER CADRE 


CHARGER CADRE 
CHARGER CADRE 


ECRAN DE PROTECTION 
(CHÁSSIS PORTEUR) 


ECRAN + GRILLE DE 
PROTECTION (CHÁSSIS 
PORTEUR ) 


ECRAN + GRILLE DE 
PROTECTION (CHÁSSIS 
PORTEUR ) 


GRILLE DE PROTECTION 
(CHÁSSIS PORTEUR) 


PARE-CHOCS 
PARE-CHOCS 
PARE-CHOCS 


PROTECTION DE PIED 


CAPOT BATTERIE (TROG 
53) STANDARD 


CAPOT BATTERIE (TROG 
54) STANDARD + LI-ION 


CAPOT BATTERIE (TROG 53 
/ TROG 54) 


SUPPORT DE COMMANDES 
(TROG 53 / TROG 54) 


CONSOLE DE COMMANDE 


CAPOTS ET HABILLAGES 
MOTEUR 


CAPOT COUVERCLE (COTE 
CHARGE) 


CAPOT COUVERCLE (COTE 
CHARGE) 


CAPOT COUVERCLE (COTE 
ENTRAINEMENT) 


BACKREST - DOSSIER FIXE 


BACKREST - DOSSIER FIXE 


BACKREST - DOSSIER 
RÉGLABLE + SIEGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus (Avec 
bouts de fourches concus pour 
arréter les trolleys) 


OPX-L 20 / OPX-D 20 
OPX-L 12-16 -20S 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX-L 12-16 -20S 
Fino a matricola - To serial 
numbers 


OPX-L 12-16 -20S 
Da matricola - From serial 
numbers 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 20 
iGo neo 


acier (Н-194 mm / Hz 550 mm) 
Included rubber parts 


acier (Н-194 mm) + Includes 
rubber parts 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX- 
L 20 


PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16- 
20S 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX- 
L 20 


FG-300 


70 


CHASSIS 


Pos №ае 
commande 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


BACKREST - DOSSIER 
RÉGLABLE + SIEGE 


BACKREST - DOSSIER SLIM 


BACKREST - DOSSIER SLIM 


SUPPORT BACKREST + 
PORTE-BOUTEILLE 


SUPPORT BACKREST + 
PORTE-BOUTEILLE 


SUPPORT BACKREST + 
PORTE-BOUTEILLE 


SUPPORT BACKREST + 
PORTE-BOUTEILLE 


MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR FIXE 


MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR FIXE AVEC 
SIEGE REGLABLE 


MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR FIXE AVEC 
VIDE POCHE 


MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR ÀRESSORT 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 


ECRAN DE PROTECTION 
DES MAINS / CHARGE 
(CÓTÉ CHARGE) 


ECRAN DE PROTECTION 
DES MAINS / CHARGE 
(CÓTÉ CHARGE) 


ECRAN DE PROTECTION 
DES MAINS / CHARGE 
(CÓTÉ CHARGE) 


ECRAN DE PROTECTION 
DES MAINS / CHARGE 
(CÓTÉ CHARGE) 


ACCESSOIRES DE 
SUPPORT (COTE ROUE) 


ACCESSOIRES DE 
SUPPORT (COTE ROUE) 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16- 


20S 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX-L 20 / OPX-D 20 


OPX-L 12 / OPX-L 205 


OPX-L 16 


AVEC / SANS SIEGE REGLABLE 


TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / 
FAISCEAU DE CÁBLES 


TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / 
FAISCEAU DE CÁBLES 


FAISCEAU DE CÁBLES (Version 
soufflet) 


CHASSIS MOBILE 
CHASSIS MOBILE 


ECRAN DE PROTECTION DES 
MAINS (CÓTÉ CHARGE) - OPX-L 
20 / OPX-D 20 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX-D 20 / OPX-L 20 


OPX-L 12-16 -20S 
Fino a matricola - To serial 
numbers 


OPX-L 12-16 -20S 
Da matricola - From serial 
numbers 


BARRE BASSE / PLATEFORME 
FIXE 


BARRE BASSE + TUBE ÉLEVÉ / 
PLATEFORME FIXE 


FG-300 


validate 


->31.03.2019 


01.04.2019-> 


->08.02.2024 


09.02.2024-> 


09.02.2024-> 


->08.02.2024 
09.02.2024-> 


->04.07.2019 


05.07.2019-> 


72 


CHASSIS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


ACCESSOIRES DE 
SUPPORT (COTE ROUE) 


ACCESSOIRES DE 
SUPPORT (COTE ROUE) 


ACCESSOIRES DE 
SUPPORT (CÓTÉ CHARGE) 


AIDE А LA MONTÉE - -> 
19.04.2018 


AIDE À LA MONTÉE - 
20.04.2018 -> 


SYSTEME DE SECURITE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validaté 


BARRE BASSE SUR SUPPORT DE 
COMMANDES / PLATEFORME 
RELEVABLE 


BARRE BASSE SUR CHÁSSIS / 
PLATEFORME RELEVABLE 
TUBE ÉLEVÉ / TUBE BAS 
->19.04.2018 


20.04.2018-> 


courroie antistatique 


FG-300 


vehícule 


74 


CHARGER CADRE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


5 
[м 
ч 
2 
a 


19.04.2024 FG-841 75 


CHARGER CADRE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos № ае 
соттапае 


1 45874007462 
1 45874007492 
1 45874007453 
1 45874007463 
1 45874007473 
1 45874007493 
1 45874007454 
1 45874007474 
1 45874007455 
1 45874007475 
1 45874007456 
1 45874007476 
1 45874007457 
1 45874007477 
1 45874007497 
1 45874007458 
1 45874007478 
1 45874007498 
1 45874007459 
1 45874007479 
1 45874007499 
1 45874007460 
1 45874007470 
1 45874007480 
1 45874007600 
1 45874007461 
1 45874007481 
1 45874007601 
2 45394464301 


3 45394462800 


4 9062311129 


5 45394464901 


6 9289003492 


19.04.2024 


Quant. 


10 


Dénomination 


CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 


PALIER 
ÉLÉMENT DE SERRAGE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
RESSORT HÉLICOÏDAL 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X0,3 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


L-990x540X-805 2,5T 

L-990x670 Х-805 2,5T 

L=1190x520X=1005 2,5T 
L=1190x540X=1005 2,5T 
L=1190x560X=1005 2,5T 
1-1190х670 Х-1005 2,5T 
L=1450x520X=1265 2,5Т 
L=1450x560X=1265 2,5T 
L=1650x520X=1105 2,5T 
L=1650x560X=1105 2,5T 
L=1650x520X=1465 2,5T 
L=1650x560X=1465 2,5T 
L=1800x520X=1615 2,5T 
L=1800x560X=1615 2,5T 
L=1800x670 Х-1615 2,5T 
L=2150x520X=1375 2,5T 
L=2150x560X=1375 2,5T 
1-2150х670 Х-1375 2,5T 
L-2150x520X-1605 2,5T 
L=2150x560X=1605 2,5T 
L-2150x670 X-1605 2,5T 
L-2390x520X-1615 2,5T 
L-2390x540X-1615 2,5T 
L-2390x560X-1615 2,5T 
L-2390x670 X-1615 2,5T 
L=2390x520X=1845 2,5T 
L-2390x560X-1845 2,5T 
L=2390x670 X=1845 2,5T 


32x45x0,3 


FG-841 


validate 


vehícule 


76 


CHARGER CADRE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


5 
ч 
2 
а 


19.04.2024 FG-841 77 


CHARGER CADRE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Роз № ае 
соттапае 


1 45874001917 


1 45874001918 


1 45874001919 


1 45874001920 


1 45874001921 


1 45874001906 


1 45874001907 


1 45874001908 


1 45874001909 


1 45874001910 


1 45874001911 


1 45874001912 


1 45874001913 


19.04.2024 


Dénomination 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS ENS. 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


L=2390x520 Х=1615 2T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x520 X=1845 2T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x540 X=1615 2T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x560 Х-1615 2T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x560 X=1845 2T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x520 X=1615 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x520 X=1845 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2900x520 X=2125 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=3100x520 X=2125 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x540 X=1615 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2900x540 X=2125 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 


L=3100x540 X=2125 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


L=2390x560 X=1615 2,5T - avec 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


FG-841 


78 


CHARGER CADRE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874001914 


45874001915 


45874001916 


45874001922 


45874001923 


45394464301 


45394462800 


9062311129 


45394464901 


9289003492 


Quant. 


10 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque validate vehícule 
CHÁSSIS L=2390x560 Х-1845 2,5T - avec 
ENS.'SILVERMETALLIC EQUIPEMENT CHAMBRE DU 


FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


CHÁSSIS L=2900x560 Х-2125 2,5T - avec 
ENS.'SILVERMETALLIC EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 
CHÁSSIS L=3100x560 Х-2125 2,5T - avec 
ENS.'SILVERMETALLIC EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 
CHÁSSIS L-2900x670 Х-2125 2,5T - avec 
ENS.'SILVERMETALLIC EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 
CHÁSSIS L-3100x670 Х-2125 2,5T - avec 
ENS.'SILVERMETALLIC EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID fournir nouveau levier pour 
chambre froide 27.11.2020 


PALIER 
ÉLÉMENT DE SERRAGE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
RESSORT HÉLICOÏDAL 


RONDELLE 32x45x0,3 
D'AJUSTAGE32X45X0,3 


FG-841 80 


CHARGER CADRE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus (Avec bouts de fourches conçus pour arrêter les trolleys) 


Dis.10035 


19.04.2024 FG-841 81 


CHARGER CADRE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus (Avec bouts de fourches сопсив pour arréter les trolleys) 


Pos №ае 


commande 


1 45874001928 


1 45874001932 


1 45874001936 


1 45874001929 


1 45874001933 


1 45874001937 


1 45874001930 


1 45874001934 


1 45874001938 


1 45874001931 


1 45874001935 


1 45874001939 


1 45874001940 


2 45394464301 


3 45394462800 


4 9062311129 


5 45394464901 


6 9289003492 


7 45874013331 


7 45874013332 
8 9045377183 


9 9292003018 


10 9208156110 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


CHÁSSIS 
ENS.'SILVERMETALLIC 


PALIER 


ÉLÉMENT DE SERRAGE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 
RESSORT HÉLICOÏDAL 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X0,3 


ENTRETOISE 
ENTRETOISE 
VIS СНС 


RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 


Remarque 


L=2390x520 Х-16152Т 


L-2390x540 Х=1615 2T 


L-2390x560 X-1615 2T 


L-2390x520 X-1615 2,5T 


L=2390x540X=1615 2,5T 


L-2390x560 X-1615 2,5T 


L-2900x520 Х-2125 2,5T 


L-2900x540 Х-2125 2,5T 


L-2900x560 Х-2125 2,5T 


1-3100х520 Х-2125 2,5T 


L=3100x540 X=2125 2,5T 


L=3100x560 X=2125 2,5T 


L=3100x670 X=2125 2,5T 


32x45x0,3 


basse version 


VERSION HAUTE 


FG-841 


validatè 


vehícule 


82 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


CHARGER CADRE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


FG-841 


19.04.2024 


CHARGER CADRE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874007636 
45894007201 
45394464301 


45394462800 


9062311129 


9289003496 


9008311241 


9008311244 


9008311412 


0009147019 


9210281130 


45894323104 


45894323105 


0009013066 


0009147021 


45873631242 


9008311132 


0009147021 


Dénomination Remarque 


PLAQUE PORTE FOURCHES 
- OPX-L 20 / OPX-D 20 


CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
PALIER 


OPX-L 20 
OPX-D 20 


ÉLÉMENT DE SERRAGE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X1 


VIS Á TÉTE HEXAGONALE 


32x45x1 


VIS Á TÉTE HEXAGONALE 
VIS АТЕТЕ HEXAGONALE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
TÓLE LATÉRALE'GAUCHE 
TÓLE LATÉRALE'DROITE 


PANNEAUX LATÉRAUX 
(DROITE + GAUCHE) 


VIS А ТЕТЕ PLATE 
RONDELLE 

SUPPORT 

VIS АТЕТЕ HEXAGONALE 


RONDELLE 


FG-841 


Pos. 12 + Pos. 13 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 22.07.2021 
=>| 22.07.2021 


23.07.2021-> 


vehícule 


84 


PLAQUE PORTE FOURCHES - OPX-L 20 / OPX-D 20 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


à " | 
` 6 
ም 


05.4860 


19.04.2024 FG-841 85 


PLAQUE PORTE FOURCHES - OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos №ае 
commande 


1 0009249390 
1 0009249389 
1 0009249388 
2 52004462704 


3 52004462705 


4 45878502303 
5 45878502304 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


GALET D'APPUI28X70,5X23 
GALET D'APPUI28X70,2X23 
GALET D'APPUI28X69,9X23 
RONDELLE 


RONDELLE 


TABLIER ÉLÉVATEUR ENS. 
TABLIER ÉLÉVATEUR ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Ø 70,5 mm 
© 70,2 mm 
Ø 69,9 mm 


@ Pp ОЕ 2955150 
OPX-D 20 - L= 1150 / b5= 560 


FG-841 


validate 


vehícule 


86 


PANNEAUX LATÉRAUX (DROITE + GAUCHE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


, dë D 
ነ 7% 1 
Mt г 
3 ት = 
4 NG 
À | 
( d 3 


015.20328 


19.04.2024 87 


PANNEAUX LATÉRAUX (DROITE + GAUCHE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45894323110 1 TOLE LATERALE'COTE 
GAUCHE 
2 45894323111 1 TOLE LATERALE'COTE 
DROIT 
3 9008311135 4 VIS A TETE HEXAGONALE 
4 0009160642 4 DOUILLE 
5 0009640392 4 GAINE DE CABLE 


19.04.2024 88 


CHARGER CADRE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20S 


Dis.4846 


19.04.2024 


FG-841 


CHARGER CADRE 
OPX-L 12-16 -205 


Pos 


a + + + 0 м го 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45874007638 
45874007639 
45874007640 
45904007602 
45874007637 
0009249379 
0009249380 
0009249381 
9289003492 


9289003493 


9289003496 


95325507 


9291003038 


9208156216 


45878512605 


Quant. 


Dénomination 


FOURCHE - OPX-L 12-16 


CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
CHÁSSIS PORTEUR ENS. 
GALET D'APPUI28X75,2X23 
GALET D'APPUI28X75,7X23 
GALET D'APPUI28X76,2X23 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X0,3 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X0,1 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE32X45X1 


PALIER RADIAL 4.0056 
T.S.P.R 


RONDELLE 
ÉCROU HEXAGONAL 


AXE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 12/b5 = 520 mm 
OPX-L 12 / 65 = 560 mm 
OPX-L 16 / L=2396 b5=570 
OPX-L 16 / L=1900 b5=570 
OPX-L 205 / iGo neo 

@ 75,2 mm 

@ 75,7 mm 

© 76,2 ጠጠ 


32х45х0,3 
ajustage 
32x45x0,1 


32x45x1 


FG-841 


validate 


vehícule 


90 


FOURCHE - ОРХ- 12-16 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-841 91 


FOURCHE - ОРХ- 12-16 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45878502515 1 FOURCHE ENS. b5 = 520 mm - ОРХ L12 

1 45878502516 1 FOURCHE ENS. b5 = 560 mm - ОРХ L12 

2 45878502517 1 FOURCHE ENS. 65 = 570 mm - ОРХ L16 

3 0009147019 6 RONDELLE b5 = 520 mm / 65 = 560 mm 

4 0009147019 10 RONDELLE b5 = 570 mm 

5 45874321401 6 COUSSINET b5 = 570 mm 

6 9045395411 6 VIS CHC 

7 9008311412 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

8 0009040106 4 ÉCROU DE BLOCAGE 

9 9007311310 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

10 0009147014 4 RONDELLE 

11 45874322329 1 ENTRETOISE b5 = 570 mm - OPX L16 =>| 17.07.2020 
19.04.2024 FG-841 92 


ECRAN DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


b5 - 520 b5 = 540 b5 - 560 


Dis.4780 


19.04.2024 FG-314 


ЕСВАМ DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR) 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874307113 


9062311243 


0039050801 


45874307110 


45874307111 


45874307112 


Quant. Dénomination 


1 GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


4 VIS À TÉTE FRAISÉE 
4 ÉCROU CAGE 


1 GRILLE DE PROTECTION 


ENS. 

1 GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 

1 GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


Remarque 


FG-314 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


94 


ЕСВАМ + GRILLE DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR ) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20$ 


06.4857 


19.04.2024 FG-314 95 


ЕСВАМ + GRILLE DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR ) 


OPX-L 12-16 -20$ 


Роз № ае 
соттапае 


1 0009013021 


2 0009050817 


3 0009147014 


45904362401 
45904362403 
45874362401 
45904362406 
45904362407 
45874362400 
45874360210 


о a Oi ቶ + + 


7 45874360204 


8 9046316298 


9 9045320306 


10 45874307115 


10 45874307116 


10 45874307117 


10 45874307114 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 
RONDELLE 


VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 


ENTRETOISE'AUTOCOLLANT 


CORDON DE COLLE 


VIS CHC 


VIS CHC 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


Remarque 


OPX-L 12 
OPX-L 16 
OPX-L 205 
OPX-L 12 
OPX-L 16 
OPX-L 205 


OPX-L12 b5=520 


OPX-L12 b5=560 


OPX-L 16 


OPX-L 205 


FG-314 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


96 


ЕСВАМ + GRILLE DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR ) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20$ 


Dis.10250 


19.04.2024 


FG-314 


ЕСВАМ + GRILLE DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR ) 


OPX-L 12-16 -20$ 


Роз № ае 
соттапае 


1 0009013021 


2 0009050817 


3 0009147014 


45904362401 
45904362403 
45874362401 
45904362406 
45904362407 
45874362400 
45874360210 


о a Oi ቶ + + 


7 45874360204 


8 9046316298 


9 9045320306 


10 45904307114 


10 45904307115 


10 45904307116 


10 45904307117 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 
RONDELLE 


VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 


ENTRETOISE'AUTOCOLLANT 


CORDON DE COLLE 


VIS CHC 


VIS CHC 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS. 


Remarque 


OPX-L 12 
OPX-L 16 
OPX-L 205 
OPX-L 12 
OPX-L 16 
OPX-L 205 


OPX-L20S b5=540 


OPX-L12 b5=520 


OPX-L12 b5=560 


OPX-L16 b5=570 


FG-314 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


98 


GRILLE DE PROTECTION (СНА5515 PORTEUR) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo 


Dis.4229 


19.04.2024 FG-314 99 


GRILLE DE PROTECTION (CHÁSSIS PORTEUR) 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50024307188 


45874307122 


45874307123 


50024361506 


50024361514 


50024365502 


50024365506 


9018365302 


9008341241 


9208056130 


9018365298 


9133368308 


9208281140 


45874361500 


45874361501 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


DOSSERET DE CHARGE 
ENS. 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS.'PAINTED 


GRILLE DE PROTECTION 
ENS.'PAINTED 


ÉQUERRE 
EQUERRE'LAQUEE 
LEVIER 
LEVIER'LAQUEE 


VIS A TETE 
HEXAGONALE'M12X40-10.9- 
DAC-D 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 


VIS À TÉTE 
HEXAGONALE'M12X30-100- 
DAC+KL 


GOUJON FILETÉ 
ÉCROU HEXAGONAL 
ÉQUERRE 


ÉQUERRE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 20 
¡Go neo H1= 1450 


OPX-D20 H=1700 


OPX-L 20 / OPX-L 20 ¡Go neo H1= 
1450 pour crochet 


FG-314 


validate 


=>| 24.02.2022 
25.02.2022 |=> 
=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |=> 


vehícule 


100 


РАВЕ-СНОС$ ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
acier (Н-194 mm / Н- 550 mm) 


Dis.4809 


19.04.2024 FG-314 101 


РАВЕ-СНОС$ ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
acier (H2194 mm / H= 550 mm) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45874009705 1 РАВЕСНОС ENS. Commande: 45874009702 ->| 01.06.2018 
1 45874009709 1 PARECHOC ENS.PAINTED OWD 04.06.2018 |-> 
2 45874013701 7. РІЕСЕ FILETÉE 
3 9289003326 15 RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 
4 9455622245 7 CIRCLIP 
5 9062347300 4 VIS À TÉTE FRAISÉE 
6 9018365302 1 VIS À TÉTE 
HEXAGONALE'M12X40-10.9- 
DAC-D 
7 45874009703 1 PARECHOC ENS. 
8 45874013701 3 РІЕСЕ FILETÉE 
9 9289003326 3 RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 
10 9455622245 3 CIRCLIP 
11 9062347300 3 VIS À TÉTE FRAISÉE 


19.04.2024 FG-314 102 


РАВЕ-СНОС$ ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Included rubber parts 


ነ 


19.04.2024 FG-314 103 


РАВЕ-СНОС$ 


Included rubber parts 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874009704 
45874009708 


45874013701 


9289003326 


9455622245 


9062341308 


45874013318 


9018365302 


45874323706 


45874323705 


45874323704 


45874013320 


9290404059 


9220317110 


Quant. 


12 


12 


Dénomination 


PARECHOC ENS. 
PARECHOC ENS.'PAINTED 
РІЕСЕ FILETÉE 


RONDELLE 


D'AJUSTAGE22X30X1 


CIRCLIP 


VIS А ТЕТЕ FRAISÉE 


ENTRETOISE 


VIS А ТЕТЕ 


HEXAGONALE'M12X40-10.9- 


DAC-D 


BANDE CAOUTCHOUC 


BANDE CAOUTCHOUC 


BANDE CAOUTCHOUC 


ENTRETOISE 


RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Commande: 45874009701 
OWD 


FG-314 


validate 


=>| 01.06.2018 
04.06.2018 |=> 


104 


РАВЕ-СНОС$ ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


acier (Н-194 тт) + Includes rubber parts 


Dis.4807 


FG-314 


19.04.2024 


РАВЕ-СНОС$ 


acier (Н-194 тт) + Includes rubber parts 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874009704 
45874009708 


45874013701 


9289003326 


9455622245 


9062341308 


45874013319 


9018365302 


45874323706 


45874323705 


45874323704 


45874013320 


9290404059 


9220317110 


9062347300 


45874009703 


Quant. 


12 


12 


Dénomination 


PARECHOC ENS. 
PARECHOC ENS.'PAINTED 
РІЕСЕ FILETÉE 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 


CIRCLIP 
VIS А ТЕТЕ FRAISÉE 
ENTRETOISE 


VIS А ТЕТЕ 
HEXAGONALE'M12X40-10.9- 
DAC-D 


BANDE CAOUTCHOUC 
BANDE CAOUTCHOUC 
BANDE CAOUTCHOUC 
ENTRETOISE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


РАВЕСНОС ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Commande: 45874009701 
OWD 


bas 


FG-314 


validate 


=>| 01.06.2018 
04.06.2018 |=> 


vehícule 


106 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-2085 


PROTECTION DE PIED 


658y SIq 


FG-348 


19.04.2024 


PROTECTION DE PIED OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45874307501 1 ÉTRIER DE PROTECTION 
ENS. 

1 45874307512 1 ÉTRIER DE PROTECTION seulement OPX-L 205 
ENS. 

2 45874307500 1 ÉTRIER DE PROTECTION 
ENS. 

2 45874307513 1 ÉTRIER DE PROTECTION seulement OPX-L 20S 
ENS. 

3 9027316245 2 VIS À TÉTE SEMI-BOMBÉE 

4 9212316130 2 ÉCROU HEXAGONAL 


19.04.2024 FG-348 108 


CAPOT BATTERIE (TROG 53) STANDARD OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.20097 


19.04.2024 FG-343 109 


CAPOT BATTERIE (TROG 53) STANDARD 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


27 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874300841 
45874300842 


45874308242 


0009147021 


45874327100 


45874464903 


45874324700 


45874323902 


45874323911 


9212316130 


45874320700 


9045316132 


9210281090 


0009010340 


9210281090 


9290404059 


45874331407 


45874331408 


9113604243 


0009013032 


0009313909 


9090347063 


9212316060 


0009655733 


9008311132 


0009040104 


9045320241 


9045311236 


9294003020 


9220317130 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


CAPOT BATTERIE ENS. 
CAPOT BATTERIE ENS. 


SUPPORT ENS.'SUPPORT 
DE CAPOT 


SUPPORT DE CAPOT 
45874017300 


RONDELLE 
BOUTON-POUSSOIR 


RESSORT 
HÉLICOÏDAL'MOLLA 10.7X30 
FILO 1 


SERRURE 
CHEVILLE 

AXE'BLOC 

ÉCROU HEXAGONAL 
LEVIER 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS DE CALIBRAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 
POIGNÉE 

POIGNÉE 

VIS À TÓLE 

VIS À TÉTE PLATE 
РІЕСЕ DE SERRAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VÉRIN À GAZ 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS CHC 

VIS CHC 

RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 


FG-343 


Remarque 


roue motrice à l'avant 2 310 mm 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


roue motrice à l'avant 2 254 mm 


=>| 13.12.2019 
->| 28.10.2021 


29.10.2021-> 


->| 01.07.2021 


02.07.2021 |-> 


->| 28.04.2022 


29.04.2022 |-> 


vehícule 


110 


CAPOT BATTERIE (TROG 53) STANDARD 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009652534 


9208056090 


9045320132 


9291003020 


0009652000 


9210281110 


Quant. Dénomination Remarque 


2 ÉLÉMENT RESSORT 
4 ÉCROU HEXAGONAL 
4 VIS CHC 

1 RONDELLE 

1 ÉLÉMENT RESSORT 


2 ÉCROU HEXAGONAL 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehicule 


112 


support de capot 45874017300 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


co 
ч 
ርን 
о 
N 
„8 
с 


19.04.2024 113 


support de capot 45874017300 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874017300 1 TRAVERSE'SUPPORT 

2 9008311132 6 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

3 9308003014 6 RONDELLE 

4 0009040104 6 ÉCROU DE BLOCAGE 


19.04.2024 114 


CAPOT BATTERIE (TROG 54) STANDARD + Li-ion OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.20098 


19.04.2024 FG-343 115 


САРОТ BATTERIE (TROG 54) STANDARD + Li-ion 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


27 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874300847 


45874300848 
45874308242 


0009147021 


45874327100 


45874464903 


45874324700 


45874323902 


45874323911 


9045316132 


45874320700 


9045316132 


9210281090 


0009010340 


9210281090 


9290404059 


45874331407 
45874331408 
9113604243 
0009013032 


0009313909 


9090347063 


9212316060 


0009655733 


9008311132 


0009040104 


9045320241 


9045311236 


9294003020 


9220317130 


Quant. 


1 
1 


Dénomination 


CAPOT BATTERIE ENS. 


CAPOT BATTERIE ENS. 


SUPPORT ENS.'SUPPORT 
DE CAPOT 


SUPPORT DE CAPOT 
45874017300 


RONDELLE 
BOUTON-POUSSOIR 


RESSORT 
HÉLICOÏDAL'MOLLA 10.7X30 
FILO 1 


SERRURE 
CHEVILLE 

AXE'BLOC 

VIS CHC 

LEVIER 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS DE CALIBRAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 


POIGNÉE 
POIGNÉE 

VIS À TÓLE 

VIS À TÉTE PLATE 


РІЕСЕ DE SERRAGE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VÉRIN À GAZ 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS CHC 

VIS CHC 

RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 


roue motrice à l'avant Y 254 mm ( 
STANDARD + Li-lon ) 


roue motrice à l'avant Y 310 mm ->| 13.12.2019 


->| 28.10.2021 


29.10.2021-> 


->| 01.07.2021 


02.07.2021 |-> 


Pas pour Li-lon 
Pas pour Li-lon 


Pas pour Li-lon 


=>| 28.04.2022 


29.04.2022 |-> 


FG-343 


vehícule 


116 


САРОТ BATTERIE (TROG 54) STANDARD + Li-ion 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009652534 


9208056090 


9045320132 


9291003020 


0009652000 


9210281110 


9212316130 


9186357397 


9008311132 


45874320705 


9294003018 


Dénomination Remarque 


ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 

VIS CHC 

RONDELLE 

ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU HEXAGONAL 

VIS AUTOTARAUDEUSE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
LEVIER 


RONDELLE 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


118 


САРОТ ВАТТЕНІЕ (ТНОС 53 / ТВОС 54) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.20172 


19.04.2024 FG-343 119 


САРОТ ВАТТЕНІЕ (ТНОС 53 / ТВОС 54) 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de 
commande 
1 45874300813 
1 45874300870 
1 45874300825 
1 45874300871 
2 45874320200 
3 45874323904 
4 9045316183 
5 0009040104 
6 9045320132 
7 9045316140 
8 9294003018 
9 9062311186 
10 45874321001 
11 9455622113 
12 9294003022 
13 45874323901 
14 9208281140 
15 45874323906 
16 45874322217 
17 9220317110 
18 0009147021 
19 0009655870 
20 0009221520 
21 0009311071 
22 0009643832 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


FIXATION DU COUVERCLE 


CAPOT BATTERIE ENS. TROG 53 
CAPOT BATTERIE ENS. TROG 53 
CAPOT BATTERIE TROG 54 


ENS.'PLATEFORME TROG 54 


CAPOT BATTERIE ENS. TROG 54 


ÉTRIER'RESSORT 
AXE 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS CHC 

VIS CHC 

RONDELLE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
РІЕСЕ D'ARRÉT 
CIRCLIP 

RONDELLE 

AXE 

ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

PLAQUE 

ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VÉRIN À GAZ 
RESSORT DE TRACTION 
SERRURE 


CACHE 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


11.03.2022-> 


->| 23.09.2021 
24.09.2021 |-> 
=>| 23.09.2021 


24.09.2021 |-> 


->| 10.03.2022 
->| 10.03.2022 


->| 10.03.2022 


120 


fixation du couvercle OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20389 


19.04.2024 121 


fixation du couvercle OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874323912 1 AXE 

2 9212316130 3 ECROU HEXAGONAL 

3 9294003020 2 RONDELLE 

4 9319003022 2 RONDELLE 

5 9048316241 1 VIS СНС 

6 9291003020 2 RONDELLE 


19.04.2024 122 


SUPPORT DE COMMANDES (ТВОС 53 / ТВОС 54) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


34 % 22 
18 
e 2 
^ Ë 
8 34 
= 4 
ሖ e 
17 e 35 
e 
y 
25 
23 
20 
e e 
Ф 8 


29 


Dis.20099 


19.04.2024 FG-343 123 


SUPPORT DE COMMANDES (ТНОС 53 / TROG 54) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


23 


23 


24 


25 


26 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874300849 


45874464905 


9212317070 


9289003079 


9212316060 


9090347063 


0009313909 


0009013036 


9045320097 


45874331407 


45874331408 


9113604243 


9292003014 


45874320702 


45875040803 
45875040801 
45875040802 


0009040104 


45874303605 


45874303630 


9455622085 


9062311137 


9208056110 


45874327101 


45874303604 


45874303629 


45874324700 


0009013037 


9091389239 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque validate 


CAPOT BATTERIE ENS. 
RESSORT HÉLICOÏDAL 
ÉCROU HEXAGONAL 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE10X16X1,0 


ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
PIÉCE DE SERRAGE 
VIS À TÉTE PLATE 
VIS CHC 

POIGNÉE 

POIGNÉE 

VIS À TÓLE 
RONDELLE 


LEVIER'SERRURE 


RESSORT sans barres 
RESSORT avec barres 
RESSORT 


ÉCROU DE BLOCAGE 
REVÉTEMENT ENS. =>| 15.12.2023 


REVÊTEMENT ENS.'DROITE Valable uniquement avec le nouveau 15.12.2023 |=> 
chássis moteur, introduit le 
10.11.2023 


CIRCLIP 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 


BOUTON- 
POUSSOIR'PULSANTE 
ATTIVAZIONE SE 


REVÉTEMENT ENS. =>| 15.12.2023 


REVÉTEMENT ENS.'GAUCHE Valable uniquement avec le nouveau 15.12.2023 |-> 
chássis moteur, introduit le 


10.11.2023 
SERRURE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE PLATE 
FG-343 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


124 


SUPPORT DE COMMANDES (ТВОС 53 / ТВОС 54) 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9212316130 


0009655869 


0009010398 


0009013032 


9045316034 


9323620008 


9307003010 


0009013057 


45874462629 


Quant. 


1 


Dénomination 


ÉCROU HEXAGONAL 
VÉRIN À GAZ 

VIS DE CALIBRAGE 

VIS À TÉTE PLATE 

VIS CHC 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE PLATE 


ÉTRIER 


Remarque 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


126 


CONSOLE DE COMMANDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


| 
| 
6 
⁄ ¬> 
Deg 
10 
7 
| 
eg 
іо 


9 


05.4758 


19.04.2024 FG-343 127 


CONSOLE DE COMMANDE 


Роз № ае Quant. 
commande 
1 45874323222 1 
1 45874324221 1 
2 45874323285 1 
2 45874324401 1 
3 45874323286 1 
9 45874324402 1 
4 45874323287 1 
4 45874324403 1 
5 45874323290 1 
5 45874324406 1 
6 45874323291 1 
6 45874324407 1 
7 45874323292 1 
7 45874324408 1 
8 45874323293 1 
8 45874324409 1 
9 45874324207 1 
10 9113604236 6 
19.04.2024 


Dénomination 


CAPOT DE PROTECTION 
RECOUVREMENT 
CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


RECOUVREMENT 


VIS À TÓLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


STANDARD ( EASY DRIVE FIXE ) 
STANDARD ( EASY DRIVE FIXE ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER ( 
EASY DRIVE FIXE ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER ( 
EASY DRIVE FIXE ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER + 
PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE FIXE ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER + 
PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE FIXE ) 


PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE FIXE ) 


PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE FIXE ) 


STANDARD ( EASY DRIVE 
REGLABLE EN HAUTEUR ) 


STANDARD ( EASY DRIVE 
REGLABLE EN HAUTEUR ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER ( 
EASY DRIVE REGLABLE EN 
HAUTEUR ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER ( 
EASY DRIVE REGLABLE EN 
HAUTEUR ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER + 
PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE REGLABLE EN HAUTEUR ) 


DIGICODE ou FLEET MANAGER + 
PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE REGLABLE EN HAUTEUR ) 


PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE REGLABLE EN HAUTEUR ) 


PRISE DE COURANT 12V ( EASY 
DRIVE REGLABLE EN HAUTEUR ) 


FG-343 


validate 


->| 29.04.2021 
30.04.2021 |-> 
->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


=>| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


->| 29.04.2021 


30.04.2021 |-> 


уеһісше 


128 


CAPOTS ЕТ HABILLAGES MOTEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4759 


19.04.2024 FG-314 129 


CAPOTS ЕТ HABILLAGES MOTEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
A1 CAPOT MOTEUR 
1 45874300604 1 CAPOT MOTEUR ENS. standard =>| 28.04.2022 
1 45874300611 1 САРОТ MOTEUR ENS. standard 29.04.2022 |-> 
g 45874323701 2 BANDE 
CAOUTCHOUC'DOUILLE 
DÉCARTEMENT 
3 0009013052 2 VIS À TÊTE PLATE'M10X35- 
10.9-ULF-DAC-BK 
4 0009141075 8 RONDELLE 
5 7914990711 4 GAINE DE CÂBLE 
6 0039050801 4  ÉCROU CAGE 
7 9091389248 2 VIS À TÊTE PLATE Change aty 4 -> 2 


19.04.2024 FG-314 130 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


САРОТ MOTEUR 


` L0Z0Z ag 


131 


FG-343 


19.04.2024 


CAPOT MOTEUR 


Pos 


> 


ч O ርስ + о гә 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45874323201 


45874323276 
45874323277 
45874323280 
45874323281 
45874323284 
45874300701 


45874300702 


45874300703 


45874300704 


45874300705 


45874300706 


Quant. 


Dénomination 


CAPOT DE 
PROTECTION'CAPOT 


CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


sans montage auxiliaire 


Accessoires de barre basse 
Accessoires de barre basse + épine 
Barre d'accessoires haute 

Barre d'accessoires haute + ерте 
bouchon 


Lumiéres LED (sans montage 
auxiliaire) 


Lumiéres LED + épine 


Lumiéres LED + Accessoires de 
barre basse 


Lumiéres LED + Accessoires de 
barre basse + épine 


Lumiéres LED + Barre d'accessoires 
haute 


Lumiéres LED + Barre d'accessoires 
haute + épine 


FG-343 


132 


САРОТ COUVERCLE (COTE CHARGE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-343 133 


CAPOT COUVERCLE (COTE CHARGE) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874323204 


45874324218 


45874323263 


45874324219 


45874323227 
45874324204 
9091389239 


9091389239 


9091389248 


0009050837 


45874314202 


0009013108 


9292438010 


Dénomination 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 


RECOUVREMENT 


CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
VIS À TÉTE PLATE 


VIS À TÉTE PLATE 
VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU CAGE 

RECOUVREMENT 
VIS À TÉTE PLATE 


RONDELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


PLATFORM - Standard / 
BACKREST - Standard - Slim 


PLATFORM - Damping / 
BACKREST - Standard - Slim 


PLATFORM = Standard / 
BACKREST - Ajustable 


PLATFORM - Damping / 
BACKREST - Ajustable 


BACKREST - Standard 
BACKREST - Slim ( position 5 11 ) 


FG-343 


134 


CAPOT COUVERCLE (COTE CHARGE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-343 135 


CAPOT COUVERCLE (COTE CHARGE) 


Роз № ае 
соттапае 

1 45874323228 
2 45874323229 
3 45874324205 
4 45874324206 
5 45874300709 
6 45874323270 
7 9091389239 
8 9091389248 
9 0009050837 
10 45874323272 
11 45874323271 
12 45874323231 
13 9113609240 
14 9292438010 
15 45874323232 
16 45874323233 
17 45874314202 
18 45874323228 
19 45874323270 
20 9292438010 
21 9113609240 
22 45874322703 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


CAPOT DE PROTECTION BACKREST - Standard / aide à la 
montée - МО 


САРОТ DE PROTECTION PLATFORM - Damping / 
BACKREST - Ajustable / aide à la 


montée - NO 

RECOUVREMENT PLATFORM - Damping / 
BACKREST = Slim / aide à la 
montée - МО 

RECOUVREMENT PLATFORM - Damping / 
BACKREST - Slim / aide à la 
montée - YES 

CAPOT DE PROTECTION PLATFORM - Damping / 

ENS. BACKREST - Ajustable / aide à la 
montée - YES 

CAPOT DE PLATFORM - Damping / 

PROTECTION'CENTRAL BACKREST = Standard / aide à la 

VERSION 2ST montée - YES 

VIS À TÉTE PLATE 

VIS À TÉTE PLATE 

ÉCROU CAGE 

CAPOT DE PROTECTION 

CAPOT DE PROTECTION 

RECOUVREMENT 

VIS À TÓLE 

RONDELLE 

CAPOT DE PROTECTION 

CAPOT DE PROTECTION 

RECOUVREMENT 

CAPOT DE PROTECTION 

CAPOT DE 

PROTECTION'CENTRAL 

VERSION 2ST 

RONDELLE 

VIS À TÓLE 

TÓLE DE MAINTIEN 
FG-343 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


136 


CAPOT COUVERCLE (СОТЕ ENTRAINEMENT) 


19.04.2024 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4984 


CAPOT COUVERCLE (СОТЕ ENTRAINEMENT) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9091389239 


9091389248 


0039050801 


45874323243 


45874323203 


45874323251 


45874323244 


45874323275 


45874323214 
0009013045 


9113604327 


9307003010 


45874323703 


Quant. 


2 


Dénomination Remarque 


VIS À TÉTE PLATE 


VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU CAGE 

CAPOT DE 

PROTECTION'ADDITIONAL 

COVER FO 

CAPOT DE PROTECTION PLATEFORME FIXE / sans KNEE 
CUSHION 

CAPOT DE PROTECTION PLATEFORME FIXE + KNEE 
CUSHION 

CAPOT DE PLATFORM - Damping / sans KNEE 

PROTECTION'FRONT CUSHION 

COVER ASSY FO 

CAPOT DE PLATFORM = Damping + KNEE 

PROTECTION'FRONT CUSHION 


COVER ASSY FO 
CAPOT DE PROTECTION KNEE CUSHION 
VIS À TÉTE PLATE 


VIS À TÓLE 
RONDELLE 


BANDE CAOUTCHOUC 


FG-343 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


138 


BACKREST - DOSSIER FIXE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 


Dis.4988.1 


19.04.2024 FG-341 139 


BACKREST - DOSSIER FIXE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874323209 


45874324222 


9008311180 
0009147010 
45874311854 


0009013108 


45874331400 


9045316138 


9062366126 


9062366126 


45874322805 


9292003014 


0009013019 


Dénomination 


DOSSIER DE SIÈGE'FIXED 
WITH CENTRAL HAN 


DOSSIER DE SIÉGE'FIXED 
WITH CENTRAL HAN 


VIS Á TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 
SUPPORT'DOSSIER 


VIS А ТЕТЕ PLATE 
POIGNÉE 

VIS СНС 

VIS Á TÉTE FRAISÉE 
VIS Á TÉTE FRAISÉE 
COUVERCLE 
RONDELLE 


VIS Á TÉTE BOMBÉE 


Remarque 


fixation au chássis 


fixation au chássis 


FG-341 


validate 


=>| 11.05.2023 


12.05.2023 |=> 


=>| 11.05.2023 


12.05.2023 |=> 


12.05.2023 |=> 


vehícule 


140 


BACKREST - DOSSIER FIXE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


Dis.10017 1 


19.04.2024 FG-341 141 


BACKREST - DOSSIER FIXE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


Pos № de Quant. 
commande 
1 45874323230 1 
1 45874324225 1 
2 45874331401 1 
3 45874331402 1 
4 9045311135 2 
5 9062366126 6 
5 9062366126 4 
6 0009147010 3 
7 9045341180 1 
8 9292003014 4 
9 9008311186 2 
10 45873432500 4 
11 45874311814 1 
Ша 45874322306 4 
13 45874322307 4 
14 45874323304 1 
15 9062357195 4 
16 9062347196 4 
17 0009013108 4 
18 9045316138 2 
19 9292003014 4 
20 0009013019 2 
19.04.2024 


Dénomination Remarque 


DOSSIER DE SIÈGE'FIXED 
WITH LATERAL HAN 


DOSSIER DE SIÈGE'FIXED 
WITH LATERAL HAN 


POIGNÉE'GAUCHE 
POIGNÉE'DROITE 
VIS CHC 


VIS À TÊTE FRAISÉE 


45874323230 

VIS À TÊTE FRAISÉE Valide avec dossier de siège cod. 
45874324225 

RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE 


VIS À TÊTE HEXAGONALE 
TÔLE D'ÉCARTEMENT 
SUPPORT'DOSSIER 
ENTRETOISE'DOSSIER 
ENTRETOISE'DOSSIER 
CAPOT DE PROTECTION 
VIS À TÊTE FRAISÉE 

VIS À TÊTE FRAISÉE 

VIS À TÊTE PLATE 

VIS CHC 

RONDELLE 


VIS À TÊTE BOMBÉE 
45874324225 


FG-341 


Valide avec dossier de siège cod. 


Valide avec dossier de siège cod. 


validatè 


=>| 05.04.2023 


06.04.2023 |=> 


=>| 05.04.2023 


06.04.2023 |=> 


06.04.2023 |=> 


уеһісше 


142 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIÈGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 


Dis.4987 1 


19.04.2024 FG-341 143 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIEGE 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9212311110 


9222057110 


45874311814 


0009013108 


45873432500 


0009147010 


45874331400 


9045316138 


9062366126 


9062366126 


45874003901 


45874311853 


45874323210 


45874324223 


45874322308 


45874322309 


0009655708 


F002099 


9798311041 


45874311829 


45874311834 


45874010914 


9062318096 


45874313300 


45874323211 


45874324200 


0009655868 


0009341906 


Dénomination Remarque 


CAPTEURS DE 
MARCHEPIED OPÉRATEUR 
ET CÁBLAGE 


ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU CARRÉ 
SUPPORT'DOSSIER 
VIS À TÉTE PLATE 
TÓLE D'ÉCARTEMENT 
RONDELLE 

POIGNÉE 

VIS CHC 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
TUBE ENS. 
FIXATION'CONNECTEUR 


DOSSIER DE 
SIEGE'ADJUSTABLE WITH 
CENTRA 


DOSSIER DE SIÉGE'ADJUS. 
WITH CENTRAL HA 


ENTRETOISE'DOSSIER 
ENTRETOISE'DOSSIER 
VÉRIN Á GAZ 


[IT] RONDELLA 10,5 X25 X 
1 ST 


ARTICULATION À ROTULE 
SUPPORT 
SUPPORT'CAPTEUR 
SUPPORT'VERIN А GAZ 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
TUBE 

CAPOT DE PROTECTION 
RECOUVREMENT 

VÉRIN À GAZ 


JOINT À ROTULE 


FG-341 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 04.05.2023 


05.05.2023 |-> 


=>| 04.05.2023 


05.05.2023 |=> 


144 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIEGE 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9208056130 


9045316125 


9380543277 


9212311110 


9008311180 


0009147009 


9062366180 


9008311177 


9062311193 


9062347188 


45874323304 


9062316066 


9307003010 


9212316060 


0009211653 


45874322400 


9292003014 


9113609240 


45874013308 


9298003018 


0009013019 


Dénomination Remarque 


ÉCROU HEXAGONAL 

VIS CHC 

GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
CAPOT DE PROTECTION 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


RESSORT DE 
COMPRESSION 


ÉPONGE'COLLE 
16-205 


RONDELLE 
VIS À TÓLE 
ENTRETOISE 
RONDELLE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 


FG-341 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


2280003 seulement au OPX-L 12- 


05.05.2023 |-> 


vehícule 


146 


CAPTEURS DE MARCHEPIED OPÉRATEUR ЕТ САВІ АСЕ 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-608 


Dis.10040 


CAPTEURS DE MARCHEPIED OPÉRATEUR ЕТ САВІ АСЕ 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45873608905 


45873608906 


7912508105 


7912503996 


45873810305 


7912508120 


7912503125 


45873810306 


45873810307 


7912503149 


7912533902 


45873810308 


7912503122 


45873810344 


7912508119 


Quant. 


Dénomination 


CAPTEUR ENS. 
CAPTEUR ENS. 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
GY 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


Remarque 


(capteur + support + vis) 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIALE - avec / non 
iGo neo 


interface PLATEFORME FIXE - 
MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ÀRESSORT 


interface PLATEFORME FIXE - 
MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ÄRESSORT + siege 


interface PLATEFORME FIXE - 
MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT + siege + Boutons- 
poussoir 


interface MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR АВЕ55ОВТ 


interface PLATEFORME FIXE / NO 
Optional - OPX 20-25 / OPX 20-25 
Plus 


FG-608 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


148 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIÈGE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


19.04.2024 FG-341 149 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIEGE 
PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


Pos 


A1 


25 


26 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9212311110 


9222057110 


45874311814 


0009013108 


45873432500 


0009147010 


45874331401 


9045316138 


9062366126 


9062366126 


45874003901 


45874311853 


45874323234 


45874324226 


45874322308 


45874322309 


0009655708 


F002099 


9798311041 


45874311829 


45874311834 


45874010914 


9062318096 


45874313300 


45874323211 


45874324200 


0009655868 


0009341906 


Dénomination Remarque 


CAPTEURS DE 
MARCHEPIED OPÉRATEUR 
ET CÁBLAGE 


ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU CARRÉ 
SUPPORT'DOSSIER 
VIS À TÉTE PLATE 
TÓLE D'ÉCARTEMENT 
RONDELLE 
POIGNÉE'GAUCHE 
VIS CHC 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
TUBE ENS. 
FIXATION'CONNECTEUR 


DOSSIER DE 
SIEGE'ADJUSTABLE WITH 
LATERA 


DOSSIER DE 
SIEGE'ADJU.WITH LATERAL 
HAND 


ENTRETOISE'DOSSIER 
ENTRETOISE'DOSSIER 
VÉRIN Á GAZ 


[IT] RONDELLA 10,5 X25 X 
1 ST 


ARTICULATION À ROTULE 
SUPPORT 
SUPPORT'CAPTEUR 
SUPPORT'VERIN А GAZ 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
TUBE 

CAPOT DE PROTECTION 
RECOUVREMENT 

VÉRIN À GAZ 


JOINT À ROTULE 


FG-341 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 08.06.2023 


09.06.2023 |-> 


->| 08.06.2023 


09.06.2023 |-> 


150 


BACKREST - DOSSIER RÉGLABLE + SIEGE 


PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


Pos № de 
commande 
27 9208056130 
28 9045316125 
29 9380543277 
30 9212311110 
31 9008311180 
32 0009147009 
33 9062366180 
34 9008311177 
35 9062311193 
36 9062347188 
37 45874323304 
38 9062316066 
39 9307003010 
40 9212316060 
41 45874313901 
42 45874322400 
42 45934322400 
43 9292003014 
44 9113609240 
45 45874331402 
46 45874013308 
47 9298003018 
48 9045311135 
49 9045341180 
50 9008311186 
51 0009013019 


19.04.2024 


Dénomination 


ÉCROU HEXAGONAL 


VIS CHC 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
CAPOT DE PROTECTION 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 
RESSORT À LAME 


ÉPONGE'COLLE 


REVÉTEMENT 


RONDELLE 


VIS À TÓLE 


POIGNÉE'DROITE 


ENTRETOISE 


RONDELLE 


VIS CHC 


VIS CHC 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 


fixation au chássis 


éponge autocollant ens. pour OPX-L 
12-16-205 


éponge autocollant ens. pour LTX- 
ЕЕ 05 / LTX-FF 10 


09.06.2023 |-> 


FG-341 


vehícule 


152 


BACKREST - DOSSIER SLIM OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.10034 


19.04.2024 FG-341 153 


BACKREST - DOSSIER SLIM 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874331400 


9045316138 


9062366126 


0009211653 


45874311855 


45874323297 


45874311849 


45874310902 


9045380178 


0009655892 


45874310111 


9045316183 


9290404059 


9212311110 


9045316132 


45874314203 


0009013108 


9307003014 


0009050839 


9292003014 


Quant. 


Dénomination Remarque 


CABLAGE - POUSSOIRS 
LATERAUX SUR LE 
DOSSIER DE SIEGE 


POIGNÉE 
VIS CHC 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


RESSORT DE 
COMPRESSION 


SUPPORT'DOSSIER 


DOSSIER DE SIÉGE'SLIM 
WITH CENTRAL HAND 


SUPPORT 

TÓLE EN ÉQUERRE 
VIS CHC 

VÉRIN À GAZ 
DOUILLE 

VIS CHC 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 
RECOUVREMENT 
VIS À TÉTE PLATE 
RONDELLE 

ÉCROU CAGE 


RONDELLE 


FG-341 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


154 


САВІ АСЕ - POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4776 


19.04.2024 FG-641 155 


САВІ АСЕ - POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45873810327 


45873810326 


45873810311 


45873810340 


45873810341 


7912533902 


7912502918 


7912503123 


45873811001 


7914999023 


45873811001 


45873811015 


Quant. 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU DE CÁBLES 


FAISCEAU DE CÁBLES 


BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 
BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


JOINT 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


Remarque 


COMMANDE DE MARCHE avant - 
avant / arriere - PLATEFORME 
RELEVABLE 


COMMANDE DE MARCHE avant - 
avant / arriere - PLATEFORME FIXE 


COMMANDE DE MARCHE avant - 
avant / arriere - monté / baisse - 
PLATEFORME FIXE 


COMMANDE DE MARCHE avant - 
avant / arriere - monté / baisse - 
PLATEFORME RELEVABLE 


COMMANDE DE MARCHE avant - 
avant / arriere - monté / baisse - 
siege - PLATEFORME FIXE 


insert mále 


insert mále 

BOUCHON - X8 - NO POUSSOIRS 
LATERAUX SUR LE DOSSIER DE 
SIEGE 


insert mále 

BOUCHON - X30 - NO POUSSOIRS 
LATERAUX SUR LE DOSSIER DE 
SIEGE 


FG-641 


156 


BACKREST - DOSSIER SLIM OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.10173 1 


19.04.2024 FG-341 157 


BACKREST - DOSSIER SLIM 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874331400 


9045316138 


9062366126 


9062366126 


0009211653 


45874311888 


45874323297 


45874324224 


45874311849 


45874310904 


9045380178 


0009655892 


45874310111 


9045316183 


9290404059 


9212311110 


9045316132 


45874314203 


0009013108 


9307003014 


0009050839 


9292003014 


45874322323 


9292003018 


0009013019 


Quant. 


1 


Dénomination 


CABLAGE - POUSSOIRS 
LATERAUX SUR LE 
DOSSIER DE SIEGE 


POIGNÉE 
VIS CHC 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


RESSORT DE 
COMPRESSION 


SUPPORT 


DOSSIER DE SIÉGE'SLIM 
WITH CENTRAL HAND 


DOSSIER DE SIÉGE'SLIM 
WITH CENTRAL HAND 


SUPPORT 
SUPPORT 

TÓLE EN ÉQUERRE 
VIS CHC 

VÉRIN À GAZ 
DOUILLE 

VIS CHC 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 
RECOUVREMENT 
VIS À TÉTE PLATE 
RONDELLE 

ÉCROU CAGE 
RONDELLE 
ENTRETOISE 
RONDELLE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 


Remarque 


Valide avec dossier de siége cod. 


45874323297 


Valide avec dossier de siége cod. 


45874324224 


Valide avec dossier de siége cod. 


45874324224 


FG-341 


validate 


=>| 18.05.2023 


19.05.2023 |=> 


=>| 18.05.2023 


19.05.2023 |=> 


=>| 29.06.2023 


30.06.2023-> 


19.05.2023 |=> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


158 


support OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4587.4304236 


19.04.2024 159 


Support 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874304236 


9045380178 


9292003018 


Quant. 


Dénomination 


SUPPORT ENS. 


VIS CHC 


RONDELLE 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehicule 


160 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.20173 


19.04.2024 FG-314 161 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


24 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874311839 


45874311913 


45874314204 


45874304246 


0009040105 


0009147019 


9007386412 


0009040107 


9062311186 


45874013309 


45874013328 


0009040105 


45874323205 
45874323206 
45874323254 
45874323257 
45874323255 


45874323258 


45874323256 


45874323259 


0009013059 


0009050812 


9186389296 


0009050838 


45873221000 


0009147004 


9113604249 


Quant. 


Dénomination Remarque 


SOUTIEN DOSSIER - 
PLATEFORME MOBILE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


SUPPORT PLATEFORME FIXE - BACKREST - 
Standard 

SUPPORT PLATEFORME FIXE - BACKREST - 
Standard 

RECOUVREMENT PLATEFORME FIXE - BACKREST - 
DOSSIER SLIM 

SUPPORT PLATEFORME FIXE - BACKREST - 
DOSSIER SLIM 

ÉCROU DE BLOCAGE 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 

ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 

ENTRETOISE'ARRIÈRE 2mm 

COVER 

ENTRETOISE 1mm 

ÉCROU DE BLOCAGE 

CAPOT DE PROTECTION standard 

CAPOT DE PROTECTION standard 


CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 


Boutons-poussoir 


Boutons-poussoir 


CAPOT DE Bouton-poussoir + Barre 
PROTECTION'PORTA d'accessoires 
BOTTIGLIA +PU 

CAPOT DE Bouton-poussoir + Barre 
PROTECTION'PORTA d'accessoires 
BOTTIGLIA +PU 

CAPOT DE Barre d'accessoires 
PROTECTION'PORTA 

BOTTIGLIA+BAR 

CAPOT DE Barre d'accessoires 
PROTECTION'PORTA 

BOTTIGLIA+BAR 


VIS Á TÉTE PLATE 
ÉCROU CAGE 

VIS AUTOTARAUDEUSE 
ÉCROU CAGE 

PATIN DE GUIDAGE 
RONDELLE 


VIS А TÓLE 


FG-314 


validate 


=>| 23.03.2023 


24.03.2023 |=> 


=>| 26.10.2023 


27.10.2023 |=> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


162 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 

25 45874320009 2 RONDELLE'CAPOT 

26 9008311177 2 VIS À TÉTE HEXAGONALE 


19.04.2024 FG-314 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


164 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.10177 


19.04.2024 FG-314 165 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Роз № ае 
соттапае 


1 45874301810 


2 45874301811 


3 45874314205 


3 45874304223 


3 45874304243 


4 45874360211 


5 45874462703 


6 45873221002 


7 45874461029 


8 45874467200 


9 9380620144 


10 45874363900 


11 45874362015 


12 45874361831 


13 45874361830 


14 45874013335 


15 9090347143 


16 9307003014 


17 0009040104 


18 0009013037 


19 45874330104 


20 45874360207 


21 45874360206 


22 0009013019 


23 45874360208 


24 45874360800 


25 9062316132 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
TÓLE LATÉRALE ENS. 
RECOUVREMENT 


SUPPORT ENS. 


SUPPORT 
ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

GALET 

AXE SUPPORT'PALIER 
SUPPORT DE POULIE ENS. 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉPONGE 
PROFILÉ'CAOUTCHOUC 
PLAQUE 
PLAQUE'SUPPORT 
TUBE'ENTRETOISE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
PLAQUE 

ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
ENTRETOISE 

AXE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


FG-314 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 15.03.2018 


16.03.2018 |=> 
=>| 23.03.2023 


24.03.2023 |=> 


vehícule 


166 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


ч 
N 
T 
e 
N 
ወ 
с 


19.04.2024 FG-314 167 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


A1 


26 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45894311800 


45894311803 


0009040105 


45894314200 


0009147019 


9007386412 


0009040107 


9062311186 


45874013309 


0009040105 


45874323205 
45874323206 
45874323254 
45874323257 
45874323255 


45874323258 


45874323256 


45874323259 


0009013059 


0009050812 


9186389296 


0009050838 


45873221000 


9292003014 


45874320009 


9008311177 


9090365129 


Quant. 


Dénomination 


SOUTIEN DOSSIER - 
PLATEFORME MOBILE 


SUPPORT 


SUPPORT 


ÉCROU DE BLOCAGE 


RECOUVREMENT'SUPPORT 
COULISSANT 


RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ENTRETOISE'ARRIÈRE 


COVER 
ÉCROU DE BLOCAGE 


CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA +PU 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA +PU 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA+BAR 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA+BAR 


VIS À TÊTE PLATE 
ÉCROU CAGE 

VIS AUTOTARAUDEUSE 
ÉCROU CAGE 

PATIN DE GUIDAGE 
RONDELLE 
RONDELLE'CAPOT 

VIS À TÊTE HEXAGONALE 


VIS À TÊTE BOMBÉE 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 20 / OPX-D 20 


PLATEFORME FIXE - BACKREST = 


Standard 


PLATEFORME FIXE - BACKREST = 


Standard 


standard 
standard 
Boutons-poussoir 
Boutons-poussoir 


Bouton-poussoir + Barre 
d'accessoires 


Bouton-poussoir + Barre 
d'accessoires 


Barre d'accessoires 


Barre d'accessoires 


FG-314 


validatè 


=>| 08.06.2023 


09.06.2023 |-> 


=>| 21.09.2018 
=>| 21.09.2018 
=>| 21.09.2018 
=>| 21.09.2018 


vehicule 


168 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Dis.10178 


19.04.2024 FG-314 169 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


26 


27 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45894314201 


45894302904 


45894302907 


45874360211 


45874462703 


45873221002 


45874461029 


45874467200 


9380620144 


45874363900 


45874362015 


45874361831 


45874361830 


45874013335 


9090347143 


9307003014 


0009040104 


45874301811 


45894330100 


45874301810 


45874360208 


45874360207 


9062316132 


9090365129 


9292003014 


45894314200 


45874360800 


45874360206 


0009013019 


Dénomination 


RECOUVREMENT'SUPPORT 
COULISSANT 


SUPPORT DE SIÉGE ENS. 
SUPPORT DE SIÉGE ENS. 
ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

GALET 

AXE SUPPORT'PALIER 
SUPPORT DE POULIE ENS. 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉPONGE 
PROFILÉ'CAOUTCHOUC 
PLAQUE 
PLAQUE'SUPPORT 
TUBE'ENTRETOISE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
TÓLE LATÉRALE ENS. 
PLAQUE 

TÓLE LATÉRALE ENS. 
ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 


RECOUVREMENT'SUPPORT 
COULISSANT 


AXE 
ENTRETOISE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 


FG-314 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 15.03.2018 


16.03.2018 |-> 


=>| 08.06.2023 
09.06.2023 |-> 


vehícule 


170 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12 / OPX-L 205 


Dis.20176 


19.04.2024 FG-314 171 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE 
OPX-L 12/ OPX-L 20S 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45904311807 


45904311806 


0009040105 


45874013309 


9062311186 


45874323205 
45874323206 
45874323254 
45874323257 
45874323255 


45874323258 


45874323256 


45874323259 


0009013059 


0009050812 


9186389296 


0009050838 


45874320009 


9008311177 


0009040105 


9008311180 


0009147009 


45754321402 


9307009014 


0009140897 


Quant. 


Dénomination 


SOUTIEN DOSSIER - 
PLATEFORME FIXE 
(FIXATION) 


SOUTIEN DOSSIER - 
PLATEFORME MOBILE 


SUPPORT 
SUPPORT 
ÉCROU DE BLOCAGE 


ENTRETOISE'ARRIÉRE 
COVER 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 
CAPOT DE PROTECTION 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA «РО 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA «РО 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA+BAR 


CAPOT DE 
PROTECTION'PORTA 
BOTTIGLIA+BAR 


VIS А ТЕТЕ PLATE 
ÉCROU CAGE 

VIS AUTOTARAUDEUSE 
ÉCROU CAGE 


RONDELLE'CAPOT 


VIS А ТЕТЕ HEXAGONALE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


VIS Á TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 


COUSSINET 


RONDELLE 


RONDELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 12 / OPX-L 205 


OPX-L 12 / OPX-L 205 


standard 
standard 
Boutons-poussoir 
Boutons-poussoir 


Bouton-poussoir + Barre 
d'accessoires 


Bouton-poussoir + Barre 
d'accessoires 


Barre d'accessoires 


Barre d'accessoires 


FG-314 


validate 


vehícule 


172 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME FIXE (FIXATION) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12 / OPX-L 205 


ርህ 
о 
= 
© 
сч 
2 
a 


19.04.2024 FG-348 173 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME FIXE (FIXATION) 
OPX-L 12 / OPX-L 205 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45904300215 


0009050839 


0009013036 


9062311186 


0009040105 


9008311180 


0009147009 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS.'PEINT 


ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE PLATE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


174 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 
OPX-L 12 / OPX-L 205 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 


Dis.10179 


FG-314 175 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 
OPX-L 12 / OPX-L 205 


Pos № de 
commande 
1 45904300200 
1 45904300206 
2 45874360211 
3 45874462703 
4 45873221002 
5 45874461029 
6 45874467200 
7 9380620144 
8 45874363900 
9 45874362015 
10 45874361834 
11 45874013335 
12 45904361800 
13 9090347143 
14 9307003014 
15 0009013021 
16 45904330100 
16 45904330105 
17 45874360206 
18 45874360205 
19 45874360800 
20 9062316132 
21 0009050839 
22 0009013019 
23 45904301806 
24 45904301807 
25 45904364000 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

GALET 

AXE SUPPORT'PALIER 
SUPPORT DE POULIE ENS. 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉPONGE 
PROFILÉ'CAOUTCHOUC 
PLAQUE 
TUBE'ENTRETOISE 
PLAQUE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
PLAQUE'ARRIÈRE 
PLAQUE 

ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

AXE 

VIS À TÊTE FRAISÉE 
ÉCROU CAGE 

VIS À TÊTE BOMBÉE 
TÔLE LATÉRALE ENS. 
TÔLE LATÉRALE ENS. 


COUVERCLE DE OPX-L 12 
PROTECTION 


FG-314 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


->| 04.07.2019 


05.07.2019 |-> 


=>| 27.02.2020 


28.02.2020 [=> 


=>| 24.01.2020 


176 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE 
OPX-L 16 


19.04.2024 


FG-314 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20175 


177 


SUPPORT BACKREST + PORTE-BOUTEILLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-L 16 
Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
SOUTIEN DOSSIER - OPX-L 16 
PLATEFORME MOBILE 
1 45904311802 1 SUPPORT 
2 45904311803 1 SUPPORT 
3 0009040105 4 ÉCROU DE BLOCAGE 
4 45874013309 4 ENTRETOISE'ARRIÉRE 
COVER 
5 9062311186 4 VIS À TÉTE FRAISÉE 
6 45874323261 1 CAPOT DE PROTECTION Boutons-poussoir 
if 45874323260 1 CAPOT DE PROTECTION Boutons-poussoir 
8 45874323298 1 CAPOT DE PROTECTION Standard 
9 45874323299 1 CAPOT DE PROTECTION Standard 
10 9186389296 8 VIS AUTOTARAUDEUSE 
11 0009050838 8 ÉCROU CAGE 
12 9008311180 2 VIS А TÉTE HEXAGONALE 
13 0009147009 2 RONDELLE 
14 0009013059 4 VIS À TÉTE PLATE 
15 0009050812 4 ÉCROU САСЕ 
16 45874320009 2 RONDELLE'CAPOT 
17 9008311177 2 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
18 0009040105 2 ÉCROU DE BLOCAGE 


19.04.2024 FG-314 178 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 
OPX-L 16 


19.04.2024 


FG-314 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


annncceennnnecceeennnnneceennn 


| 
сопапосососодпоосоосодапоссосо 
аата а еа ара ааа Теа Је атаја) аата а риа а аа) 


Dis.10180 


SOUTIEN DOSSIER - PLATEFORME MOBILE 


OPX-L 16 


Pos 


A1 


A1 


25 


26 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874301810 


45874301811 


0009013037 


0009050839 


45904333501 


45874360208 


45874363900 


45874362015 


45874361834 


45874013335 


45904361800 


9090347143 


9307003014 


0009147011 


45874360205 


45874360211 


45874461029 


9380620144 


45873221002 


45874360800 


45874462703 


45874467200 


45874360206 


0009013019 


0039050801 


0009040104 


9011316172 


Quant. 


Dénomination 


ECRAN DE PROTECTION A 
GRILLE DE PROTECTION 


ECRAN DE PROTECTION + 
GRILLE DE PROTECTION 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
TÓLE LATÉRALE ENS. 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 

TÓLE D'ÉCARTEMENT 
ENTRETOISE 
ÉPONGE 
PROFILÉ'CAOUTCHOUC 
PLAQUE 
TUBE'ENTRETOISE 
PLAQUE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 
RONDELLE 
ENTRETOISE 
ENTRETOISE 

AXE SUPPORT'PALIER 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
GALET 

AXE 

ENTRETOISE 
SUPPORT DE POULIE ENS. 
ENTRETOISE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 


ÉCROU CAGE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


VIS À TÉTE 
HEXAGONALE'M10X1,25X30- 
8.8-Z 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 16 


OPX-L 16 


avec PLATEFORME RELEVABLE 
=> 08.02.2024 


avec PLATEFORME RELEVABLE 
09.02.2024 -> 


FG-314 


validate 


->15.03.2018 


16.03.2018-> 


=>| 08.02.2024 


09.02.2024 |=> 


vehícule 


180 


ЕСВАМ DE PROTECTION + GRILLE DE PROTECTION 
OPX-L 16 


19.04.2024 


FG-801 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10039 


ЕСВАМ DE PROTECTION + GRILLE DE PROTECTION 


OPX-L 16 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874300209 


0009013037 


0009050839 


45904363900 


45904362404 


45874301800 


45874301801 


0009013019 


45874360205 


45904333500 


0009147011 


9045320243 


45874360800 


45873221001 


0039050801 


45874360206 


Quant. 


12 


12 


Dénomination Remarque 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 
REVÉTEMENT 

VITRE DE PROTECTION 


TÓLE LATÉRALE 
ENS.'DROITE 


TÓLE LATÉRALE 
ENS.'GAUCHE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
ENTRETOISE 

TÓLE D'ÉCARTEMENT 
RONDELLE 

VIS CHC 

AXE 

PATIN DE GUIDAGE 
ÉCROU CAGE 


ENTRETOISE 


FG-801 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


182 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ЕСВАМ DE PROTECTION + GRILLE DE PROTECTION 


OPX-L 16 


020210200000000000000202202020 
00000002000002020201010й00000 
Dr Dal Dal Do la Do la Da lade la deln Jan Den fe nen ine ale dee 


„810180 


183 


FG-300 


19.04.2024 


ЕСВАМ DE PROTECTION + GRILLE DE PROTECTION ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-L 16 
Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45904300201 1 CAPOT DE PROTECTION ->| 04.07.2019 
ENS. 

1 45904300207 1 CAPOT DE PROTECTION 05.07.2019 |-> 
ENS. 

2 0009013037 4 VIS À TÉTE BOMBÉE 

3 0009050839 6 ÉCROU CAGE 

4 45904307504 1 ÉTRIER DE PROTECTION 
ENS.'DOSSIER DE SI 

5 45904330104 1 PLAQUE'SUPERIEUR 

6 0009013057 4 VIS À TÉTE PLATE 

7 0009013037 6 VIS À TÉTE BOMBÉE 

8 9212317090 2 ÉCROU HEXAGONAL 

9 45904362405 1 VITRE DE PROTECTION 


19.04.2024 FG-300 184 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20419 


19.04.2024 FG-344 185 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE 


Pos 


17 
18 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9212316060 


45874011505 


45874313301 


45874013308 


9308003020 


9008316246 


9322620020 


9212316130 


45874013317 


0009654168 


45874015317 


9220317110 


0009652000 


45874309402 


45874309411 


45874313903 


9062316069 


45874323810 
7029638219 


Quant. 


6 


Dénomination Remarque 


ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

TUBE 

ENTRETOISE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 
ENTRETOISE 
ÉLÉMENT RESSORT 
GUIDAGE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
MARCHEPIED ENS. 
MARCHEPIED ENS. 
RESSORT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 


TAPIS CAOUTCHOUC ENS. 
RUBAN ADHÉSIF 


complet 


FG-344 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 13.02.2020 


14.02.2020 |-> 


vehícule 


186 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE AVEC SIEGE REGLABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4732.1 


19.04.2024 FG-344 187 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE AVEC SIEGE REGLABLE 


Pos № de 
commande 
A1 
1 9212316060 
2 45874011505 
3 45874313301 
4 45874013308 
5 9308003020 
6 9008316246 
7 9322620020 
8 9212316130 
9 45874013317 
10 0009654168 
11 45874015317 
12 9220317110 
13 0009652000 
14 45874309402 
14 45874309411 
15 45874313903 
16 9062316069 
17 45874323810 
18 7029638219 
19 45874004005 
19 45874004017 
19 
20 0009214028 
21 9045311174 
22 9455622152 
23 45874012709 
24 9008311241 
25 9210281130 
25 0009041030 


19.04.2024 


Dénomination 


BACKREST - DOSSIER 
RÉGLABLE + SIEGE 


ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

TUBE 

ENTRETOISE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 
ENTRETOISE 
ÉLÉMENT RESSORT 
GUIDAGE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
MARCHEPIED ENS. 
MARCHEPIED ENS. 
RESSORT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 


TAPIS CAOUTCHOUC ENS. 
RUBAN ADHÉSIF 


SUPPORT 
ENS.'AMORTISSEUR 


SUPPORT ENS. 
SUPPORT 


RESSORT DE 
COMPRESSION 


VIS CHC 

CIRCLIP 

PLAQUE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 


ÉCROU DE BLOCAGE 


Remarque validate 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus / OPX-D 20 / OPX- 
L 20 


=>| 13.02.2020 


14.02.2020 |-> 


complet 


->| 19.04.2018 
20.04.2018 |-> 


->| 20.10.2022 
21.10.2022-> 


=>| 20.10.2022 


21.10.2022 |=> 


FG-344 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


188 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE AVEC SIEGE REGLABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

26 0009147011 6 RONDELLE =>| 20.10.2022 

26 0009147011 3 RONDELLE 21.10.2022 |=> 

27 9007386412 2 VIS A TETE HEXAGONALE 

28 0009040107 2 ÉCROU DE BLOCAGE 

29 0009147019 2 RONDELLE 


19.04.2024 FG-344 190 


SUPPORT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


|. 6 ጠጠ + «жа መው + — + mn 9 — ቀ — + ጻው 


01.917.002 


19.04.2024 m 


SUPPORT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45874004028 1 SUPPORT ENS. 


19.04.2024 192 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE AVEC VIDE POCHE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20420 


19.04.2024 FG-344 193 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR FIXE AVEC VIDE POCHE 


Pos № ае 
соттапае 


1 45874015317 


2 9212316060 


3 45874011505 


4 45874313301 


5 45874013308 


6 9308003020 


ТА 9008316246 


8 9322620020 


9 9212316130 


10 45874013317 


11 0009654168 


12 9220317110 


13 0009652000 


14 45874309402 


14 45874309411 


15 45874313903 


16 9062316069 


17 45874323810 
18 7029638219 


19 45874010522 


19 45874010909 


20 9008311241 


21 9210281130 


22 0009147011 


23 9007386412 


24 0009040107 


25 0009147019 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


GUIDAGE 

ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

TUBE 

ENTRETOISE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 
ENTRETOISE 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
MARCHEPIED ENS. 
MARCHEPIED ENS. 
RESSORT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 


TAPIS CAOUTCHOUC ENS. 
RUBAN ADHÉSIF 


complet 


PLAQUE 

SUPPORT 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


RONDELLE 


FG-344 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 13.02.2020 


14.02.2020 |-> 


->| 19.04.2018 


20.04.2018 |-> 


уеһісше 


194 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR АВЕЗЗОВТ 
AVEC / SANS SIEGE REGLABLE 


19.04.2024 


FG-344 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4982 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR ÀRESSORT 


AVEC / SANS SIEGE REGLABLE 


Pos 


A1 


20 


21 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009040107 


0009147019 


9007386412 


0009147011 


9008311241 


9210281130 


45874004012 
45874004019 
45874001000 


45874013817 


4587400001 1 


45874332108 


9395003113 


45874332105 


9289003042 


9455622057 


9045311065 


45874004003 


9045395411 


0009040107 


45874000010 


45874000009 


Quant. 


Dénomination 


MARCHEPIED 


D'OPÉRATEUR ÀRESSORT 
ÉCROU DE BLOCAGE 


RONDELLE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 


SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS. 
RALLONGE ENS. 


TIGE 


LEVIER ENS. 


ARBRE 


GOUPILLE FENDUE 


ARBRE 


RONDELLE 


D'AJUSTAGE8X14X0,5 


CIRCLIP 


VIS CHC 


SUPPORT ENS.'GALET 


VIS CHC 


ÉCROU DE BLOCAGE 


LEVIER 


ENS.'RALLONGE+COMP 


LEVIER 


ENS.'RALLONGE+COMP 


Remarque 


support siege 


support siege 


FG-344 


validate 


=>| 19.04.2018 
20.04.2018 |=> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


196 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR АВЕЗЗОВТ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-344 197 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR АВЕЗЗОВТ 


Pos 


10 
10 


23 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874015316 


45874006204 


45874309400 


0009147009 


0009147009 


9008311177 


45874013313 


9008311180 


9008311180 


45874013312 


45874011302 


45874313904 


45874313906 


45874313905 


45874331700 


45874000006 


45874000017 


0009248510 


9289003218 


50024071500 


9062311178 


45874332104 


45874000008 


45874000007 


45874000018 


45874004002 


45874004025 


0009625598 


9045311236 


0009147011 


0009040104 


Quant. 


13 


10 


Dénomination 


GUIDAGE 
TÓLE DE PROTECTION ENS. 
MARCHEPIED ENS. 
RONDELLE 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ENTRETOISE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ENTRETOISE 

PIÉCE D'ARRÉTAIR SPRING 
RESSORT'SÉCURITÉ 
RESSORT'SIEGE 


RESSORT'SIEGE 


ÉTRIER'CAPTEUR 
LEVIER ENS. 

LEVIER ENS.'GAUCHE 
RONDELLE D'ARBRE 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE16X24X1,5 


GOUPILLE'FUSIBLE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ARBRE'LEVIER 
LEVIER ENS. 

LEVIER ENS. 

LEVIER ENS.'DROITE 
FIXATION ENS. 
PLAQUE ENS.'SOUDÉ 
SOUFFLET 

VIS CHC 

RONDELLE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


Remarque 


( ressort : 125 ጠጠ x Ø 45 mm) 


avec siége reglable ( ressort : 125 
mm x 0 39,8 mm) 


avec siége reglable ( ressort : 150 
mm x Ø 55 mm) 


16x24x1,5 


FG-344 


validate 


->| 03.11.2022 


04.11.2022 |-> 


->| 03.11.2022 


04.11.2022 |-> 


=>| 15.04.2021 
16.04.2021 |-> 


->| 18.11.2021 
19.11.2021 |=> 
->| 03.11.2022 


04.11.2022 |-> 


=>| 18.11.2021 
19.11.2021 |=> 
=>| 03.11.2022 


04.11.2022 |=> 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


198 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR ÀRESSORT 


Pos 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


31 


32 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9210281090 


0009652662 


9113604236 


45873630900 


9062316069 


45874323804 


9212316060 


45874309601 


45874309602 


45874010522 


45874010909 


9008311241 


0009040105 


9007386412 


0009040107 


0009147019 


9007311193 


45874323703 


45874323703 


0009553086 


0009652534 


0009230178 


0009235142 


9210281130 


0009147011 


9210281110 


9008311183 


Quant. 


1 


Dénomination 


ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 

VIS À TÓLE 
GUIDE-CÁBLES 

VIS Á TÉTE FRAISÉE 
TAPIS CAOUTCHOUC 
ÉCROU HEXAGONAL 
TÓLE EN ÉQUERRE ENS. 
TÓLE EN ÉQUERRE ENS. 
PLAQUE 

SUPPORT 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
BANDE CAOUTCHOUC 
BANDE CAOUTCHOUC 
SERRE-CÁBLES 
ÉLÉMENT RESSORT 
COUSSINET DE PALIER 
COUSSINET DE PALIER 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


FG-344 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 18.11.2021 
19.11.2021 |=> 
=>| 19.04.2018 


20.04.2018 |=> 


=>| 03.11.2022 


04.11.2022 |=> 


200 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


19.04.2024 FG-343 201 


PLATEFORME RELEVABLE 
TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos 


A1 


A2 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874303007 
45874303008 


45874364416 


45874364405 


45874364421 


45874364404 


45874364422 


9062318126 


45874324208 


9045334129 


45874301810 


45904301806 
45874301811 


45904301807 


9091389239 


9091385246 


0009050839 


0009050837 


45874303603 


45874303621 


0009013037 


0009013019 


45874301804 


0009013037 


9062311095 


45874462617 


9090347137 


0009050839 


0009147021 


Quant. 


13 


1 


Dénomination 
PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 
PAROI ARRIÉRE ENS. 
PAROI ARRIÉRE ENS. 
REVÉTEMENT'LAQUÉE 
REVÉTEMENT 
REVÉTEMENT'LAQUÉE 
REVÉTEMENT 
REVÉTEMENT'LAQUÉE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
RECOUVREMENT 

VIS CHC 

TÓLE LATÉRALE ENS. 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
TÓLE LATÉRALE ENS. 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
VIS À TÉTE PLATE 
VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU CAGE 
ÉCROU CAGE 


REVÉTEMENT ENS. 


REVÉTEMENT ENS.LAQUÉE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
RECOUVREMENT ENS. 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉTRIER 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 


RONDELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS 
ELECTRIQUES 


CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU 
DE CÁBLES 


standard 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 16 


OPX-L 12/ OPX-L 205 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 16 


OPX-L 12/ OPX-L 20S 


FG-343 


validate 


=>| 23.05.2019 
24.05.2019 |-> 
->| 23.05.2019 


24.05.2019 |-> 


=>| 23.05.2019 


24.05.2019 |-> 


202 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


PLATEFORME RELEVABLE 


SAKAI 
900800000009 


cc8ÿ sia 


203 


FG-343 


19.04.2024 


PLATEFORME RELEVABLE 


TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


Pos № de Quant. 
commande 

1 45874313001 2 
2 45874303700 1 
3 45874464502 1 
4 0009040104 10 
5 9133339140 2 
6 0009264233 2 
7 45874464300 2 
7 45874464302 2 
8 0009050812 4 
9 9208056110 1 
10 0009050839 8 
11 45874461020 1 
12 9291003020 1 
118) 9212316130 1 
14 0009652648 2 
15 9208056090 2 
16 9212317090 2 
17 9090347132 2 
18 9062366186 2 
19 9380620412 1 
20 45874462630 1 
21 9062316102 2 
22 0009040103 2 
23 45874462607 1 
24 9062316102 2 
25 0009040103 2 
26 45873608907 1 
27 9395003081 1 
28 0009124057 1 


19.04.2024 


Dénomination 


ВЕУЕТЕМЕМТ DE SOL 
REVÊTEMENT DE SOL ENS. 
CHAPE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
GOUJON FILETÉ 
GALET 

PALIER 

PALIER 

ÉCROU CAGE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU CAGE 

AXE 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÊTE BOMBÉE 
VIS À TÊTE FRAISÉE 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
ÉTRIER 

VIS À TÊTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉTRIER 

VIS À TÊTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
CAPTEUR ENS. 
GOUPILLE FENDUE 


AXE 


FG-343 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


=>| 31.05.2022 


01.06.2022 |=> 


204 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


4 
Ф 
M ~ 
Sex 
е 
3 % 4221 
2 ә Бул 
e BS 
DID 
NH 
1 Ge 
ርች H 
құма; 
a ва. 
н 3 ` < 
3 
е d 
& À 


35 9 
7 


ол 


33 


40 


015.20119 


19.04.2024 FG-343 205 


PLATEFORME RELEVABLE 


CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos 


A1 
A2 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874462608 


9045320175 


9292003018 


9212317090 


9062316132 


0009625598 


45874460901 


9045395198 


45874013316 


9215317110 


52004450500 


9291003022 


0009041226 


9220317140 


9062318180 


0009652633 


0009040104 


9018365298 


45874463401 


45874464300 


45874464302 


0009264233 


9133339140 


45874468404 


9135389067 


9210281060 


45874463107 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


VÉRIN 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
ÉTRIER 


VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


SOUFFLET 


PUFFER (ÉLÉMENT 
RESSORT) 


GUIDAGE ENS. 

VIS CHC 
ENTRETOISE 
ÉCROU HEXAGONAL 
TIRANT DE CHAÍNE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


ÉLÉMENT RESSORT 


ÉCROU DE BLOCAGE 


VIS À TÉTE 


HEXAGONALE'M12X30-100- 


DAC+KL 
MAT ÉLÉVATEUR 


PALIER 
PALIER 

GALET 

GOUJON FILETÉ 
LEVIER 

GOUJON FILETÉ 
ÉCROU HEXAGONAL 


ARBRE'GALET 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 


Série jusqu'au 30.09.2021 / Optional 
a partir de 01.10.2021 


Série а partir du 01.10.2021 


Présent seulement avec 
0009625598 ( pour 6 ) 


FG-343 


validate 


->08.02.2024 


=>| 31.05.2022 


01.06.2022 |=> 


=>| 29.10.2021 
=>| 29.10.2021 
=>| 29.10.2021 


=>| 29.10.2021 


vehícule 


206 


PLATEFORME RELEVABLE 


CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9212316130 


9291003020 


9008311244 


9208056130 


45874461018 


45874462624 


45875040804 


9292003008 


9220317042 


9045316036 


9045316040 


7912503459 


45874462628 


45873810336 


7915496032 


7912503458 


0009264233 


0009553089 


Dénomination 


ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 
AXE'PALIER 

ÉTRIER 

RESSORT 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS CHC 


VIS CHC 


BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


ÉTRIER 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


GALET 


SERRE-CÁBLES 


Remarque 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


29.10.2021 


29.10.2021 


29.10.2021 


29.10.2021 


29.10.2021 


=>| 29.10.2021 


208 


VÉRIN OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.4819 


19.04.2024 FG-821 209 


VÉRIN OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874401700 1 VERIN D'ELEVATION ENS. 

2 50024451431 1 TUBE CYLINDRIQUE 

3 50024450026 1 TIGE DE PISTON 

4 0009162222 1 DOUILLE'TÉTE DE VÉRIN 

5 000963031 1 1 JOINT TORIQUE 

6 0009620932 1 BAGUE À GORGE 

7 0009622445 1 JOINT RACLEUR 

8 0009623392 1 BAGUE DE GUIDAGE 

9 9464620255 1 JONC D'ARRÉTA30 

10 0009610048 1 BAGUE 

D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 

11 9008304121 1 VIS À TÉTE HEXAGONALE 

12 0009620506 1 BOUCHON OBTURATEUR 

13 0009441478 1 VALVE 

14 50024489903 1 JEU DE JOINTS 


19.04.2024 FG-821 210 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


ኩ 
in 
М 
ч 
2 
a 


19.04.2024 FG-604 211 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810304 


45873603400 


0009553068 


45873810300 


7912533902 


7912502918 


7912508120 


7912503442 
0009751813 


7912503149 
7912503457 


7912503458 


7912503125 


Quant. 


1 


1 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
GUIDE-CÁBLES ENS. 
SERRE-CÁBLES 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER À DOUILLE'e-PÓLE X30 ( optional ) - 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 7X5 ( Présence opérateur + 
GY interrupteur au pied ) 


BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE X10 ( TABLEAU DE BORD) 


BOÎTIER А DOUILLE'14-PÓLE 14-pôle 
X5 ( TABLEAU DE BORD ) 


BOÎTIER À ERGOTS'6-PÔLE optional 


BOÎTIER DE FICHE PLATE compartiment moteur ( optional + 
plateforme ) 


BOÎTIER À ERGOTS^0-PÓLE compartiment moteur ( optional + 
Canbus + Présence opérateur ) 


BOÎTIER À ERGOTS'10-PÓLE 


FG-604 


validatè 


vehicule 


212 


PUFFER (élément ressort) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Série à partir du 01.10.2021 


$ ê 


(G 


Dis.20352 


19.04.2024 213 


PUFFER (élément ressort) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Série à partir du 01.10.2021 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 0009654184 2 ÉLÉMENT RESSORT 

2 45874462116 1 PLAQUE 

3 45874462115 1 PLAQUE 

4 9062316233 6 VIS À TÉTE FRAISÉE 

5 9031324126 2 VIS À TÉTE HEXAGONALE 

6 45874462628 1 ÉTRIER 


19.04.2024 214 


PLATEFORME RELEVABLE 
TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


4590.32504 01 


19.04.2024 FG-343 


18 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


215 


PLATEFORME RELEVABLE 


TAPIS / CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos №ае 
commande 

A1 

A2 


1 45874303007 


1 45874303008 


2 45874364425 


3 45874364423 


4 45874364424 


5 0009013019 


6 9062318126 


7 0009147004 


8 45874301810 


8 45904301806 
9 45874301811 


9 45904301807 


10 9091389239 


11 9091385246 


12 0009050839 


13 0009050837 


14 45874303622 


15 0009013037 


16 9045320097 


17 45874301804 


18 45874391034 


19 45874323703 
20 0009040104 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PAROI ARRIÉRE ENS. 
PAROI ARRIÉRE ENS. 
REVÉTEMENT 
REVÉTEMENT 
REVÉTEMENT 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
RONDELLE 

TÓLE LATÉRALE ENS. 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
TÓLE LATÉRALE ENS. 


TÓLE LATÉRALE ENS. 
VIS À TÉTE PLATE 

VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU CAGE 

ÉCROU CAGE 
REVÉTEMENT ENS. 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS CHC 
RECOUVREMENT ENS. 
ÉTIQUETTE 


BANDE CAOUTCHOUC 
ÉCROU DE BLOCAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS 
ELECTRIQUES 


CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU 
DE CÁBLES 


dossier de siége standard 


dossier de siége avec boutons 
latéraux 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 16 


OPX-L 12 / OPX-L 205 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 16 


OPX-L 12 / OPX-L 20S 


protection caoutchoue 


FG-343 


216 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


4590.32505 01 


19.04.2024 FG-343 217 


PLATEFORME RELEVABLE 


TAPIS / ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


Pos № de Quant. 
commande 

1 45874313001 2 
2 45874303700 1 
3 45874464502 1 
4 0009040104 10 
5 9133339140 2 
6 0009264233 2 
7 45874464302 2 
8 0009050841 4 
9 9208056110 1 
10 0009050839 4 
11 45874461020 1 
12 9291003020 2 
13 9212316130 1 
14 0009652648 2 
15 0009040104 2 
16 9212317090 2 
17 9062316132 2 
18 9008320183 2 
19 9380620412 1 
20 0009147009 2 
21 0009124057 1 
22 9395003081 1 
23 45874462607 1 
24 9062316102 2 
25 0009040103 2 
26 45873608907 1 
27 0009553089 1 


19.04.2024 


Dénomination 


REVÉTEMENT DE SOL 
REVÉTEMENT DE SOL ENS. 
CHAPE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
GOUJON FILETÉ 
GALET 

PALIER 

ÉCROU CAGE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU CAGE 

AXE 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
RONDELLE 

AXE 

GOUPILLE FENDUE 
ÉTRIER 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
CAPTEUR ENS. 


SERRE-CÁBLES 


FG-343 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


218 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


4590.32502 01 


19.04.2024 FG-343 219 


PLATEFORME RELEVABLE 
CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos N?de Quant. Dénomination 
commande 

A1 VÉRIN 

A2 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 

1 45874462608 1 ÉTRIER 

2 9045320175 2 VIS CHC 

3 9292003018 6 RONDELLE 

4 9212317090 2 ÉCROU HEXAGONAL 

5 9062316132 1 VIS À TÉTE FRAISÉE 

6 0009625598 1 SOUFFLET 

6a 1 PUFFER (ÉLÉMENT 
RESSORT) 

7 45874460901 2 GUIDAGE ENS. 

8 9045395198 4 VIS CHC 

9 45874013316 4 ENTRETOISE 

10 9215317110 4 ÉCROU HEXAGONAL 

11 52004450500 1 TIRANT DE CHAINE 

12 9291003022 1 RONDELLE 

13 0009041226 1 ÉCROU HEXAGONAL 

14 9220317140 1 ÉCROU HEXAGONAL 

15 9062318180 6 VIS À TÉTE FRAISÉE 

16 0009652633 2 ÉLÉMENT RESSORT 

17 0009040104 4 ÉCROU DE BLOCAGE 

18 9018365298 4 VIS À TÉTE 
HEXAGONALE'M12X30-100- 
DAC+KL 

19 45874463405 1 МАТ ÉLÉVATEUR 

20 45874464302 2 PALIER 

21 0009264233 2 GALET 

22 9133339140 2 GOUJON FILETÉ 

23 45874232500 1 BARRE 

24 9008341241 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

25 0009147011 4 RONDELLE 

26 45874231700 1 PATTE 

27 0009145339 1 RONDELLE 
D'AJUSTAGE16X28X0,5 

28  F010153 1 ECROU 


19.04.2024 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 


solution soufflet en caoutchouc 


Ou solution PUFFER (élément 
ressort) 


Présent seulement avec 
0009625598 ( pour 6 ) 


quantite suivant les besoins 


FG-343 


validate 


09.02.2024-> 


vehícule 


220 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CADRE FIXE / VÉRIN / FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

29 9455622167 1 CIRCLIP 

30 45874324220 1 RECOUVREMENT 

31 9045334129 4 VIS CHC 

32 9062318180 2 VIS À TÊTE FRAISEE 


19.04.2024 FG-343 222 


VÉRIN OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


4590.32501 01 


19.04.2024 FG-821 223 


VÉRIN 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


51714406264 


50024450026 


0009162222 


0009623392 


9464620255 


0009610048 


9008304121 


0009620506 


0009447458 


Quant. 


1 


1 


1 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
TIGE DE PISTON 
DOUILLE'TÉTE DE VÉRIN 
BAGUE DE GUIDAGE 
JONC D'ARRÉTA30 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
BOUCHON OBTURATEUR 


SOUPAPE DE SÉCURITÉ 


FG-821 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


224 


PUFFER (élément ressort) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4590.32503 01 


19.04.2024 225 


PUFFER (élément ressort) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 0009654184 2 ÉLÉMENT RESSORT 

2 45874462116 1 PLAQUE 

3 45874462115 1 PLAQUE 

4 9062316233 6 VIS À TÉTE FRAISÉE 

5 9062311178 2 VIS À TÉTE FRAISÉE 

6 9062318180 2 VIS À TÉTE FRAISÉE 


19.04.2024 226 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FAISCEAU DE CÁBLES (Version soufflet) 


A 


Gy 


4590.32506 01 


19.04.2024 FG-343 227 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FAISCEAU DE CÁBLES (Version soufflet) 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45874462624 1 ÉTRIER 

2 45875040804 1 RESSORT 

3 9292003008 6 RONDELLE 

4 9220317042 5 ÉCROU HEXAGONAL 

5 9045316036 3 VIS CHC 

6 9045316040 2. VIS CHC 

7 45873810336 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 

8 7915496032 1 DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ  Microswitch 758 

9 7912503459 1 BOÍTIER А DOUILLE'10-PÓLE 

10 7912503458 1 BOÍTIER А ERGOTS'10-PÓLE 

11 0009553068 8  SERRE-CÂBLES 

12 0009553089 1 SERRE-CÁBLES 


19.04.2024 FG-343 228 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CHASSIS MOBILE 


Dis.4820.1 


19.04.2024 FG-343 229 


PLATEFORME RELEVABLE 


CHASSIS MOBILE 


Pos 


21 


22 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874100602 


0009040104 


9133341143 


0009264233 


45874464300 


45874464302 


45874461019 


45874460600 


0009147014 


9212316130 


45874463108 


52004462705 


52004465500 


45874462702 


50024071500 


9133339140 


9062318180 


9495088051 


0009124057 


9395003081 


45874462701 


9062366183 


0009264233 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


MÁT ÉLÉVATEUR 
INTÉRIEUR ENS. 


ÉCROU DE BLOCAGE 
GOUJON FILETÉ 
GALET 

PALIER 

PALIER 

AXE'PALIER 
DOUILLE 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ARBRE'GALET 
RONDELLE 


SUPPORT DE CHAÍNE 


RONDELLE'ENTRETOISE 


GOUPILLE'FUSIBLE 
GOUJON FILETÉ 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
CHAÍNE FLYER 

AXE 


GOUPILLE FENDUE 


RONDELLE'ENTRETOISE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


GALET 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Valable uniquement avec l'ancien 
chássis moteur, avant le 10.11.2023 


FG-343 


validate 


->| 15.12.2023 


=>| 31.05.2022 
01.06.2022 |=> 
=>| 29.10.2021 
=>| 29.10.2021 


=>| 29.10.2021 


=>| 29.10.2021 


=>| 29.10.2021 


vehícule 


230 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CHASSIS MOBILE 


4590.32500 01 


19.04.2024 FG-343 231 


PLATEFORME RELEVABLE 


CHASSIS MOBILE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874100608 


0009040104 


9133341143 


0009264233 


45874464302 


45874462633 


0009013019 


9062318180 


45874462209 


45874461032 


52004462705 


52004465500 


45874462701 


9395003081 


9133339140 


0009124057 


9495088051 


Quant. 


1 


Dénomination 


MÁT ÉLÉVATEUR 
INTÉRIEUR ENS. 


ÉCROU DE BLOCAGE 
GOUJON FILETÉ 
GALET 

PALIER 
CAME'UPPER 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
PIÉCE D'ARRÉT 

AXE SUPPORT 
RONDELLE 


SUPPORT DE CHAÍNE 


RONDELLE'ENTRETOISE 


GOUPILLE FENDUE 
GOUJON FILETÉ 
AXE 


CHAÍNE FLYER 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Valable uniquement avec le nouveau 
chássis moteur, introduit le 
10.11.2023 


FG-343 


validate 


vehícule 


232 


PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ECRAN DE PROTECTION DES MAINS (CÓTÉ CHARGE) - OPX-L 20 / OPX-D 20 


11 


9 
8 
< 
a À 
8 9 
7 | 12 ® 9 
8 wä, - 9 
` A “29. 
N ` 
15 > 
8 


Dis.20009 


19.04.2024 FG-348 233 


PLATEFORME RELEVABLE 


ECRAN DE PROTECTION DES MAINS (CÓTÉ CHARGE) - OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45894363201 


45894304510 


45894304511 


45894362405 


7948300130 


9090347143 


9308003014 


0009013021 


0009050839 


0009013037 


50014307800 


0009050812 


9008311177 


0009040105 


45894364103 


Quant. 


12 


10 


Dénomination Remarque 


BARRE'LAQUÉE 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 


VITRE DE PROTECTION'L20 
D20 LIFTING PLA 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


VIS АТЕТЕ ВОМВЕЕ 
RONDELLE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
PLAQUE D'ARRÉT ENS. 
ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


ÉTRIER DE PROTECTION 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


234 


ECRAN DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.4878 


19.04.2024 FG-348 235 


ECRAN DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874362408 


4479416 


45874362407 


0009013021 


9212317090 


45874361848 


4479416 


0009040104 


0009013021 


4482951 


4482951 


Quant. 


1 


1 


1 


Dénomination Remarque validate vehícule 
VITRE DE PROTECTION LEXAN PROTECTION CHARGE H = 
1875 mm 
SUPPORT 
VITRE DE PROTECTION LEXAN PROTECTION CHARGE H = 
1875 mm 


VIS A TETE BOMBEE 
ECROU HEXAGONAL 
PLAQUE'STILL 
SUPPORT 

ECROU DE BLOCAGE 
VIS A TETE BOMBEE 
ANTISCIVOLO 


ANTISCIVOLO 


FG-348 


236 


ЕСВАМ DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


19.04.2024 FG-348 237 


ЕСВАМ DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


20 


21 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45894362402 
45894362412 
45894362406 
45894362413 
45894360201 


7948300130 


50014307800 


9090347143 


9308003014 


9008311135 


9307009014 


45894362404 


45894362405 


45894364103 


0009050812 


0009013021 


0009050839 


9045316066 


0009147022 


45894323700 


50103630502 


9090347137 


0009147021 


45894322400 


50104213408 


Quant. 


12 


12 


Dénomination Remarque 


VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
VITRE DE PROTECTION 
ENTRETOISE 


PLATEFORME FIXE 
PLATEFORME FIXE 
PLATEFORME FIXE - iGo neo 
PLATEFORME FIXE - iGo neo 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


PLAQUE D'ARRÉT ENS. 
VIS АТЕТЕ ВОМВЕЕ 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 


VITRE DE PROTECTION PLATEFORME RELEVABLE 


VITRE DE PROTECTION'L20 PLATEFORME RELEVABLE 
D20 LIFTING PLA 


ÉTRIER DE PROTECTION 
ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU CAGE 

VIS CHC 

RONDELLE 

BANDE CAOUTCHOUC 
DOUILLE D'ÉCARTEMENT 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 
REVÉTEMENT 


SUPPORT 


FG-348 


validate 


=>| 31.05.2022 
01.06.2022 |=> 
=>| 31.05.2022 
01.06.2022 |=> 


=>| 17.10.2019 
18.10.2019 |=> 


vehícule 


238 


д 


ECRAN DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-L 12-16 -20S 


777 7 7 1 1235 


AAA 


S98r' 510 


239 


FG-348 


19.04.2024 


ЕСВАМ DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20S 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874324214 


0009050839 


0009013021 


45904324202 


0009050839 


0009013036 


45904323101 


45874324213 
0009013036 


0009050839 


Quant. 


Dénomination 


RECOUVREMENT 


ÉCROU CAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


RECOUVREMENT 


ÉCROU CAGE 
VIS À TÉTE PLATE 
TÓLE LATÉRALE 


RECOUVREMENT 
VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU CAGE 


Remarque 


OPX-L 16 non Barre d'accessoires 
cóté charge 


OPX-L 16 avec Barre d'accessoires 
cóté charge 


OPX-L 12/ OPX-L 205 


FG-348 


validate 


vehícule 


240 


ЕСВАМ DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (CÓTÉ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-L 12-16 -20S 


000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000 

000000000000000000000000000000 
(L 000000000000000000000000000000 


Z 7 77 7 7 f f y r r А ТУ 


ЕГЕ ЕЕ I I ЕИ ЛИ 22222ጋ2ጋፓ 


EE 


EEN 
EE 
EE 


220202072 
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000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000 


241 


FG-348 


19.04.2024 


ECRAN DE PROTECTION DES MAINS / CHARGE (СОТЕ СНАВСЕ)ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20S 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45904324215 


0009050839 


0009013036 


45904324216 


0009050839 


0009013036 


45904323101 


45904324214 


0009013036 


0009050839 


9292003014 


Quant. 


Dénomination 


RECOUVREMENT 


ÉCROU CAGE 
VIS À TÉTE PLATE 


RECOUVREMENT 


ÉCROU CAGE 
VIS À TÉTE PLATE 
TÓLE LATÉRALE 


RECOUVREMENT 


VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU CAGE 


RONDELLE 


Remarque 


OPX-L 16 sans Barre d'accessoires 
cóté charge 


OPX-L 16 avec Barre d'accessoires 
cóté charge 


OPX-L 12 / OPX-L 205 / OPX-L 12 
iGo neo 


FG-348 


validate 


vehícule 


242 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) 
BARRE BASSE / PLATEFORME FIXE 


19.04.2024 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20177 


243 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
BARRE BASSE / PLATEFORME FIXE 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45874304213 1 SUPPORT ENS. 

2 45874304214 1 SUPPORT ENS. 

3 45874363205 1 BARRE 

4 0009013059 8 VIS À TÊTE PLATE 

5 0009147021 8 RONDELLE 

6 9220317090 8 ÉCROU HEXAGONAL 

7 9008311241 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

8 0009147011 4 RONDELLE 

9 9212316130 4 ÉCROU HEXAGONAL 


19.04.2024 FG-348 244 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
BARRE BASSE « TUBE ÉLEVÉ / PLATEFORME FIXE 


Dis.20178 


19.04.2024 FG-348 245 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (СОТЕ ROUE) 
BARRE BASSE + TUBE ÉLEVÉ / PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874363207 


45874304510 


45874304509 


45874363206 


45874363226 


9048355195 


0009147009 


0009040105 


0009013059 


0009147021 


9220317090 


9008311241 


0009147011 


9212316130 


45873601600 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 


BARRE'ACCESSOIRES 
HOLDER 


TUBE ENS. 

TUBE ENS. 

BARRE 

BARRE 

VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE PLATE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


SUPPORT DE PHARE ENS. 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 09.02.2024 


09.02.2024 |-> 


vehícule 


246 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
BARRE BASSE SUR SUPPORT DE COMMANDES / PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.20179 


19.04.2024 FG-348 247 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) 
BARRE BASSE SUR SUPPORT DE COMMANDES / PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009013059 


0009147021 


9220317090 


7914990711 


9045316039 


9062316037 


9292003008 


9220317042 


9045311243 


9291003020 


45874304215 


45874304216 


45874304217 


45874321102 


45874321108 


Dénomination Remarque 


VIS À TÉTE PLATE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
GAINE DE CÁBLE 
VIS CHC 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 

RONDELLE 
SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS.'GAUCHE 
PLAQUE 


PLAQUE 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 28.09.2017 


29.09.2017 |-> 


->| 28.09.2017 


29.09.2017 |-> 


уеһісше 


248 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
BARRE BASSE SUR CHÁSSIS / PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.4841 


19.04.2024 FG-348 249 


ACCESSOIRES DE SUPPORT (COTE ROUE) 
BARRE BASSE SUR CHÁSSIS / PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874361314 


45874361315 


45874363208 


9090347137 


0009147021 


9220317090 


9008311241 


0009147011 


9212316130 


45874362406 


0009013049 


0009040103 


9090313107 


9307003012 


45874361827 


45874361828 


45874361829 


9091389239 


9212316130 


Quant. 


10 


10 


Dénomination Remarque 


POUTRE 

POUTRE 

BARRE 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
VITRE DE PROTECTION 
VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
RONDELLE 

PLAQUE 

PLAQUE 

PLAQUE 

VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU HEXAGONAL 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


250 


ACCESSOIRES ОЕ SUPPORT (CÓTÉ CHARGE) 
TUBE ÉLEVÉ / TUBE BAS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4767 


19.04.2024 


FG- 348 


251 


ACCESSOIRES ОЕ SUPPORT (CÓTÉ CHARGE) 


TUBE ÉLEVÉ / TUBE BAS 


Pos 


«ОР со кото оо а EN ра 


еш 
о 


mx... mu. = 
a + wo N - 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874304511 
9008311177 


9008311177 


0009040105 


45874363207 


9048355195 


0009040105 


45874304508 
45894304503 
45894304526 
45904304516 
45904304512 
45874304507 
45894304502 
45894304524 
45904304515 
4590430451 1 
45914365200 


0009314103 


9062318180 
9008320180 
45904323700 
45904304517 
4482951 


Quant. 


N + + 


Dénomination 


TUBE ENS. 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


BARRE'ACCESSOIRES 
HOLDER 


VIS CHC 
ÉCROU DE BLOCAGE 


TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
TUBE ENS. 
ТОВЕ ENS. 
TUBE ENS. 


TUBE'BARRE 
TRANSVERSALE 


РІЕСЕ DE SERRAGE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
BANDE CAOUTCHOUC 
TUBE ENS.'PAINTED 
ANTISCIVOLO 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
OPX-L 12-16 -20$ 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
D 20/ OPX-L 20 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / iGo neo 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / iGo neo 
OPX-L 16 

OPX-L 12 / OPX-L 20S 

OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / iGo neo 
OPX-D 20 / OPX-L 20 / iGo neo 
OPX-L 16 

OPX-L 12 / OPX-L 20S 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
Е 12 / OPX-L 20S 


ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / OPX- 
L 12/ OPX-L 20S 


OPX-L 12/ OPX-L 205 
OPX-L 16 

OPX-L 12/ OPX-L 205 
OPX-L 12/ OPX-L 205 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
Е 12 / OPX-L 20S 


FG- 348 


validate 


->| 23.03.2023 
24.03.2023 |-> 


->|23.03.2023 
24.03.2023 |-> 


252 


AIDE À LA МОМТЕЕ - -> 19.04.2018 


19.04.2024 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4703 


AIDE À LA МОМТЕЕ - -> 19.04.2018 


Pos 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45874306000 


9008311183 


0009040105 


0009040107 


9007386412 


0009147019 


0009147010 


45874361000 


50024071500 


9062311178 


45874300301 


45874300300 


9210281110 


0009655874 


45874323700 


45874306001 


45875431600 


9045320175 


0009235113 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 


AIDE À LA MONTÉE ENS. 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

RONDELLE 

TOURILLON 
GOUPILLE'FUSIBLE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
РАТТЕ ENS.'DROIT 
PATTE ENS.'GAUCHE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VÉRIN À GAZ 

BANDE CAOUTCHOUC 


AIDE À LA MONTÉE 
ENS.'CENTRÉ 


REVÉTEMENT 
VIS CHC 


COUSSINET DE PALIER 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


254 


AIDE А LA МОМТЕЕ - 20.04.2018 -> 


19.04.2024 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10038 


AIDE À LA МОМТЕЕ - 20.04.2018 -> 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874306002 


45874306003 


9008311241 


0009041030 


0009040107 


9007386412 


0009147019 


0009147011 


45874361000 


50024071500 


9062311178 


45874300305 


45874300303 


45874300304 


45874300302 


9210281110 


0009655925 


0009655924 


45874323700 


45874306001 


45874311000 


9045320175 


0009235113 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


AIDE À LA MONTÉE ENS. 


AIDE À LA MONTÉE ENS. 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU DE BLOCAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

RONDELLE 

TOURILLON 
GOUPILLE'FUSIBLE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
PATTE ENS.'DROITE 
PATTE ENS.'DROITE 
PATTE ENS.'GAUCHE 
PATTE ENS.'GAUCHE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VÉRIN À GAZ 

VÉRIN À GAZ 

BANDE CAOUTCHOUC 


AIDE À LA MONTÉE 
ENS.'CENTRÉ 


COLLE 
VIS CHC 


COUSSINET DE PALIER 


FG-348 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 

20.04.2018 |-> 

->| 17.05.2018 

18.05.2018 |-> 
18.05.2018 |-> 
=>| 17.05.2018 
18.05.2018 |=> 
=>| 17.05.2018 
18.05.2018 |=> 
=>| 17.05.2018 


256 


SYSTEME DE SECURITE 


courroie antistatique 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20415 


19.04.2024 


FG-343 


257 


SYSTEME DE SECURITE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


courroie antistatique 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45874366000 1 DISPOSITIF DE 
PROTECTION 
2 45874361820 1 PLAQUE 
3 0009553086 1 SERRE-CÁBLES 
4 9045316128 2 VIS СНС 
5 0009147021 6 RONDELLE 
6 0009040104 1 ÉCROU DE BLOCAGE 


19.04.2024 FG-343 258 


VERROUILLAGE BATTERIE (TROG 53 / TROG 54 / ТВОС 1054) 


Pos № ае 
соттапае 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


EXTRACTION PILIER 
BATTERIE 


EXTRACTION LATERALE 
BATTERIE 


PLAQUE DE RÉTENTION DU 
VERROU DE BATTERIE 


LI-ION "SAFT" - TROG 54 
(24V / 205-410 AH) - -> 
07.05.2020 


LI-ION "SAFT" - TROG 54 
(24V / 205-410 AH) - 
08.05.2020 --> 30.06.2022 


LI-ION "KBS" - TROG 53/ 
TROG 1054 -> 402 KG - 
01.07.2022 --> 


ADAPTATEUR BATTERIE - 
XJHX1 / XBTX1 


ADAPTATEUR BATTERIE - 
XJHX2 / XBTX2 


STANDARD - TROG 53/54 
STANDARD - TROG 53/54 


PIECES COMMUNES 
VERROUILLAGE BATTERIE 
(STILL/ BT/ JH/ LI-ION) 


VERROUILLAGE BATTERIE 
STILL 


VERROUILLAGE BATTERIE 
BT - 24V / 465AH - 24V / 
620AH 


VERROUILLAGE BATTERIE 
JH - 24V / 465AH - 24V / 
620AH 


VERROUILLAGE BATTERIE 
LI-ION "SAFT" --> 30.06.2022 


VERROUILLAGE BATTERIE 
LI-ION "KBS" - TROG 53 / 
TROG 1054 (402 KG) - 
01.07.2022 --> 


TUBE ONDULE POUR PRISE 
DE BATTERIE BT / JH 


Remarque validate 


pieces communes 


pieces communes 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME FIXE 


TROG 53 - (24V / 465Ah) - 
PLATEFORME FIXE 

dimensions de la batterie : XJHX1 
= 797х210х785тт / XBTX1 = 
785x209x778mm 


TROG 54 - (24V / 620Ah) - 
PLATEFORME FIXE 

dimensions de la batterie : XJHX2 
= 797x330x785mm / XBTX2 = 
785x295x778mm 

PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


->24.02.2022 
25.02.2022-> 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


PLATEFORME RELEVABLE 


24V / 205 - 410Ah ->30.06.2022 


PLATEFORME RELEVABLE 01.07.2022-> 


FG-300 


vehicule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


260 


EXTRACTION РІМЕН BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


piéces communes 


\ ቃራ 
е 5 
> 6 
| 5 ) e 
6 е A 5 
8 $ 6 
7 8 t 
መ ' е 
s v 5 
8 || 6 
7 
መ 
4 ል 7 
8-7 


Dis 20008 


19.04.2024 FG-311 261 


EXTRACTION РІМЕН BATTERIE 


piéces communes 


Pos 


о чо ƠI 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45874236700 


45874236702 


45874000404 


45874000412 


45874323102 


45874323109 


45874323103 


45874323108 


9008320183 
0009147009 
9062316132 
0009050839 


Quant. 


+ + о о 


Dénomination 


CAISSON BATTERIE 


CAISSON BATTERIE 


GUIDAGE ENS. 


GUIDAGE ENS. 


TÓLE LATÉRALE 


TÓLE LATÉRALE 


TÓLE LATÉRALE 


TÓLE LATÉRALE 


VIS Á TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

VIS Á TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU CAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


H=178 mm 
TROG 53 


H=292 mm 
TROG 54 


TROG 54 / TROG 1054 - STD / Li- 
lon SAFT et KBS 


TROG 54 - BATTERIE BT 


TROG 54 / TROG 1054 
TROG 54 / TROG 1054 
ТВОС 54 / ТВОС 1054 
ТАОС 54 / ТВОС 1054 


FG-311 


validate 


->| 03.06.2018 
04.06.2018 |-> 
->| 03.06.2018 


04.06.2018 |-> 


vehícule 


262 


EXTRACTION LATERALE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


piéces communes 


2 
` 4 
5 
4 ኻ ቃ 
5 е +» 4 
? ` 5 
6 
- ቃ 
` 4 
7 5 
6 
mm 
3 “ 6 | 
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A 2 
11 
10 e 
12 Ф 
Ф 
9 11 
12 ም መ 
11 A 9 
e" ` 
6 
Ф 10 œ2 
D 
11 à ° я " 
9 12 P d 12 à 
9 12 ge 12 
12 6 8 š Q 
9 12 T 
12 
9 8 
ü 12 
12 


Dis.20006 


19.04.2024 FG-311 263 


EXTRACTION LATERALE BATTERIE 


piéces communes 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874000404 
45874000412 
45874323102 
45874323109 
45874323103 
45874323108 
9008320183 


0009147009 


9062316132 


0009050839 


45874233007 
45874233012 
45874232302 
45874232305 
45874232605 
0009235211 


0009142711 


Quant. 


12 


Dénomination 


GUIDAGE ENS. 

GUIDAGE ENS. 

TÓLE LATÉRALE 

TÓLE LATÉRALE 

TÓLE LATÉRALE 

TÓLE LATÉRALE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU CAGE 


GALET 

GALET 

AXE 

AXE 

TUBE 

COUSSINET DE PALIER 


RONDELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


TROG 54 - BATTERIE STD 
TROG 54 - BATTERIE BT 
TROG 54 

TROG 54 

TROG 54 

TROG 54 


TROG 53 
TROG 54 
TROG 53 
TROG 54 
DIAMETRE - 52 mm 


FG-311 


validate 


=>| 03.06.2018 
04.06.2018 |-> 
=>| 03.06.2018 
04.06.2018 |-> 


vehícule 


264 


PLAQUE DE RÉTENTION DU VERROU DE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20167 


19.04.2024 FG-311 265 


PLAQUE DE RÉTENTION DU VERROU DE BATTERIE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874324702 


9048366319 


45874231801 


9319003022 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


VERROUILLAGE BATTERIE 
VIS CHC 
РІЕСЕ 


D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


RONDELLE 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehicule 


266 


Li-lon "SAFT" - TROG 54 (24V / 205-410 Ah) - -> 07.05.2020 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.20167 


19.04.2024 FG-311 267 


Li-lon "SAFT" - TROG 54 (24V / 205-410 Ah) - -> 07.05.2020 


PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874324705 
9048366319 


45874231801 


0009141249 


Quant. 


Dénomination 


РІЕСЕ DE SERRAGE 
VIS CHC 
РІЕСЕ 


D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


RONDELLE 


Remarque 


verrouillage batterie Li-Ion 


FG-311 


validate 


=>| 07.05.2020 


vehicule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


268 


Li-lon "SAFT" - TROG 54 (24V / 205-410 Аһ) - 08.05.2020 --> 30.06.20РХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


co 
ር 
= 
о 
N 
„8 
с 


19.04.2024 FG-311 269 


Li-lon "SAFT" - TROG 54 (24V / 205-410 Аһ) - 08.05.2020 --> 30.06.20РХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45874204515 


0039050801 


0009147011 


9045316241 


9291544018 


9008320183 


7914990711 


9048366319 


45874231801 


9319003022 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENG LI-ION MARCH 


ÉCROU CAGE 

RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
GAINE DE CÁBLE 

VIS CHC 

PIÉCE 


D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


RONDELLE 


Remarque 


FG-311 


270 


Li-lon "KBS" - TROG 53 / TROG 1054 => 402 Kg - 01.07.2022 -> ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


co 
ር 
= 
о 
сч 
„8 
с 


19.04.2024 FG-311 271 


Li-lon "KBS" - TROG 53 / TROG 1054 => 402 Kg - 01.07.2022 -> ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
ADHESIF "K" Batterie Li lon KBS 
1 45874204517 1 VERROUILLAGE BATTERIE TROG 53 
ENS.'TROG 53 LI-I 
1 45874204518 1 VERROUILLAGE BATTERIE TROG 1054 
ENS. 
2 0039050801 2 ÉCROU CAGE 
3 0009147011 2 RONDELLE 
4 9045316241 2 VIS CHC 
5 9291544018 4 RONDELLE 
6 9008320183 4 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
7 7914990711 1 GAINE DE CÁBLE 
8 9048366319 1 VIS CHC 
9 45874231801 1 РІЕСЕ 
D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 
10 9319003022 2 RONDELLE 


19.04.2024 FG-311 272 


ADHESIF "К" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Batterie Li lon KBS 


EP» 


Dis.7251 


19.04.2024 273 


ADHESIF "К" 
Batterie Li lon КВ5 


Роз N°de Quant. Dénomination 
commande 
1 3004391058 1 ÉTIQUETTE 


19.04.2024 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


274 


ADAPTATEUR BATTERIE - XJHX1 / XBTX1 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 53 - (24V / 465Ah) - PLATEFORME FIXE 


797x330x785 


Dis.20093 


19.04.2024 FG-311 275 


ADAPTATEUR BATTERIE - XJHX1 / XBTX1 
TROG 53 - (24V / 465Ah) - PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874204509 


45874204510 


45874204500 


0009655870 


9294003022 


9208281140 


45874323909 


45874323904 


0009652662 


0009147014 
0009147014 
9045316298 
9045316298 
45874222344 
45874222346 
0009040104 


45874222348 


9062316132 


9292003014 


50014391012 


45874322217 


F9220317110 


9215317110 


9294003018 


9045316183 


9294003018 


45874321001 


9062311186 


9455622113 


45874323901 


Quant. 


Dénomination 


ADHÉSIF: 0039381513 


FIXATION VERROUILLAGE 
DE LA BATTERIE 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VÉRIN À GAZ 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

AXE 

ÉLÉMENT RESSORT 


RONDELLE 
RONDELLE 

VIS CHC 

VIS CHC 

PLAQUE 

PLAQUE 

ÉCROU DE BLOCAGE 


ENTRETOISE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
RONDELLE 
ÉTIQUETTE 

PLAQUE 

ECROU 

ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE 

PIÉCE D'ARRÉT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
CIRCLIP 


AXE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


batterie XJHX1 : 797x330x785 - non 
livrable complet 


batterie XBTX1 : 785x295x778 - non 
livrable complet 


pour code 45874204509 
pour code 45874204510 
pour code 45874204509 
pour code 45874204510 
pour code 45874204509 
pour code 45874204510 


FG-311 


validate 


11.03.2022-> 


->| 10.03.2022 


->| 10.03.2022 


->| 10.03.2022 


vehícule 


276 


ADHÉSIF: 0039381513 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


------------- 


015.20359 


19.04.2024 FG-921 277 


ADHÉSIF: 0039381513 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 0039381513 1 ЕТІОМЕТТЕ 


19.04.2024 FG-921 278 


FIXATION VERROUILLAGE DE LA BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2 
e | 
3 
| TK с 
fi 
“о 
3 
2 
Dis 20391 


19.04.2024 279 


FIXATION VERROUILLAGE DE LA BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874323912 1 AXE 

2 9212316130 2 ECROU HEXAGONAL 

3 9294003020 2 RONDELLE 

4 9319003022 2 RONDELLE 


19.04.2024 280 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ADAPTATEUR BATTERIE - XJHX2 / ХВТХ2 
TROG 54 - (24V / 620Ah) - PLATEFORME FIXE 


797x330x785 _ 


3 
27 
o 
o 
3 
28 


19.04.2024 FG-311 


Dis.20094 


281 


ADAPTATEUR BATTERIE - XJHX2 / ХВТХ2 
TROG 54 - (24V / 620Ah) - PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874204511 


45874204512 


45874204501 


0009655870 


9294003022 


9208281140 


45874323909 


45874323904 


0009652662 


0009147014 
0009147014 
9045316298 
9045316298 
45874222344 
45874222345 
0009040104 


9210281110 


0009652000 


9062316132 


45874222348 


9292003014 


50014391012 


45874322217 


F9220317110 


9215317110 


9294003018 


9045316183 


9294003018 


45874321001 


9062311186 


Quant. 


1 


Dénomination 


ADHÉSIF: 0039381513 


FIXATION VERROUILLAGE 
DE LA BATTERIE 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VÉRIN À GAZ 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

AXE 

ÉLÉMENT RESSORT 


RONDELLE 
RONDELLE 

VIS CHC 

VIS CHC 

PLAQUE 

PLAQUE 

ÉCROU DE BLOCAGE 


ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ENTRETOISE 
RONDELLE 
ÉTIQUETTE 

PLAQUE 

ECROU 

ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 

RONDELLE 

PIÉCE D'ARRÉT 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


batterie XJHX2 : 797x330x785 - non 
livrable complet 


batterie XBTX2 : 785x295x778 - non 
livrable complet 


pour code 45874204511 
pour code 45874204512 
pour code 45874204511 
pour code 45874204512 
pour code 45874204511 
pour code 45874204512 


FG-311 


->| 10.03.2022 


vehícule 


282 


ADAPTATEUR BATTERIE - XJHX2 / XBTX2 
TROG 54 - (24V / 620Ah) - PLATEFORME FIXE 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 

27 9455622113 2 CIRCLIP 

28 45874323901 1 AXE 


19.04.2024 FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


->| 10.03.2022 


->| 10.03.2022 


284 


STANDARD - ТНОС 53 / 54 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


о 
(D 
= 
о 
сч 
„8 
a 


19.04.2024 FG-343 285 


STANDARD - ТНОС 53 / 54 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de Quant. 
commande 
1 45874300906 1 
2 45874323905 1 
3 45874321204 1 
3 45874321206 1 
4 9319003022 2 
5 9048366319 1 
6 9208281140 1 
7 0009652534 1 
8 0009652648 3 
9 9045316307 1 
10 0009040104 4 
11 9045316183 1 
12 9292003018 1 
13 9208056110 2 
14 0009652216 1 
115) 9212316140 1 
16 45874231801 1 
19.04.2024 


Dénomination Remarque 


CHARNIÉRE ENS. 
AXE 


TIGE TROG 53 
TIGE TROG 54 
RONDELLE 


VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉLÉMENT RESSORT 
VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 


РІЕСЕ 
D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


286 


STANDARD - ТНОС 53 / 54 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.20169 


19.04.2024 FG-343 287 


STANDARD - ТНОС 53 / 54 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de Quant. 
commande 
1 45874300908 1 
2 45874323905 1 
3 45874321204 1 
3 45874321206 1 
4 9319003022 2 
5 9048366319 1 
6 9208281140 1 
7 0009652534 1 
8 0009652648 3 
9 9045316307 1 
10 0009040104 4 
11 9045316183 1 
12 9292003018 1 
13 9208056110 2 
14 0009652216 1 
115) 9212316140 1 
16 45874231801 1 
19.04.2024 


Dénomination Remarque 


CHARNIÉRE ENS. 
AXE 


TIGE TROG 53 
TIGE TROG 54 
RONDELLE 


VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉLÉMENT RESSORT 
VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 


РІЕСЕ 
D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


288 


PIECES COMMUNES VERROUILLAGE BATTERIE (STILL/ BT/ JH/ IORXN)PX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Y S 


Dis.20170 


19.04.2024 FG-343 289 


PIECES COMMUNES VERROUILLAGE BATTERIE (STILL/ BT/ JH/ IGIRXN)PX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873606600 


9319003022 


9291003020 


9008341241 


9212316130 


9048366319 


9048366318 


9291003022 


9212316140 


45874231801 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


ÉTRIER ENS. 

RONDELLE 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 


VIS CHC 


VIS CHC'M12X110-010.9-ZLS- batterie KBS => TROG 53 / TROG 


KLR-10X0 
RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 
РІЕСЕ 


D'ARRÉTVERROUILLAGE 
BATTERIE 


Remarque 


1054 


FG-343 


290 


VERROUILLAGE BATTERIE STILL 
PLATEFORME RELEVABLE 


19.04.2024 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10190 


VERROUILLAGE BATTERIE STILL 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873602201 


45873602202 


9045316307 


9212316140 


0009652216 


9208056110 


9292003018 


9045316183 


0009040104 


9208281140 


45874323905 


0009652534 


45874321204 
45874321206 
0009652648 


9045316298 


45874222336 


0009040106 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


POUTRE ENS. 
POUTRE ENS. 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

ÉLÉMENT RESSORT 


TIGE 
TIGE 
ÉLÉMENT RESSORT 


VIS CHC 
PLAQUE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


Remarque 


TROG 53 
TROG 54 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 26.07.2024 


26.07.2024 |-> 


vehícule 


292 


VERROUILLAGE BATTERIE BT - 24V / 465Ah - 24У / 620Ah OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


19.04.2024 FG-311 293 


VERROUILLAGE BATTERIE ВТ - 24V / 465Ah - 24V / 620Ah 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos №ае 
commande 


1 45873602201 


1 45873602202 


2 9045316307 


3 9212316140 


4 0009652216 


5 9208056110 


6 9292003018 


7 9045316183 


8 0009040104 


9 9208281140 


10 45874323905 


11 0009652534 


12 45874321204 
13 45874321206 
14 0009652648 


15 9008320183 


16 9062346183 


17 0009040105 


18 0009040104 


19 45873606018 


20 45873634806 


21 9212316130 


22 45873606019 


23 45874222341 


24 [2002099 


25 9008341241 


19.04.2024 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


ADHÉSIF: 0039381513 
POUTRE ENS. 
POUTRE ENS. 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 


ÉLÉMENT RESSORT 


TIGE TROG 53 
TIGE TROG 54 


ÉLÉMENT RESSORT 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
SUPPORT ENS. 
ENTRETOISE 

ÉCROU HEXAGONAL 
SUPPORT ENS. 

PLAQUE 


[IT] RONDELLA 10,5 X25 X 
| © 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


FG-311 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 26.07.2024 


26.07.2024 |-> 


294 


VERROUILLAGE BATTERIE JH - 24V / 465Ah - 24V / 620Ah 
PLATEFORME RELEVABLE 


19.04.2024 FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10192 


VERROUILLAGE BATTERIE JH - 24V / 465Аһ - 24V / 620Ah 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873602201 


45873602202 


9045316307 


9212316140 


0009652216 


9208056110 


9292003018 


9045316183 


0009040104 


9208281140 


45874323905 


0009652534 


45874321204 
45874321206 
0009652648 


9008320183 


9062346183 


45873634805 


0009040105 


0009040106 


45873606017 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


ADHÉSIF: 0039381513 
POUTRE ENS. 
POUTRE ENS. 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
AXE 

ÉLÉMENT RESSORT 


TIGE TROG 53 
TIGE TROG 54 
ÉLÉMENT RESSORT 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ENTRETOISE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


SUPPORT ENS. 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 26.07.2024 


26.07.2024 |-> 


vehícule 


296 


VERROUILLAGE BATTERIE Li-ION "SAFT" --> 30.06.2022 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
24V / 205 - 410Ah 


Dis.10193 


19.04.2024 FG-311 297 


VERROUILLAGE BATTERIE Li-ION "SAFT" --> 30.06.2022 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
24V / 205 - 410Ah 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45873602201 1 POUTRE ENS. 

2 9045316307 1 VIS CHC 

3 9212316140 1 ÉCROU HEXAGONAL 

4 0009652216 1 ÉLÉMENT RESSORT 

5 9208056110 2 ÉCROU HEXAGONAL 

6 9292003018 1 RONDELLE 

7 9045316183 1 VIS CHC 

8 0009040104 3 ECROU DE BLOCAGE 

9 9208281140 2 ÉCROU HEXAGONAL 

10 45874323905 2 AXE 

11 0009652534 1 ÉLÉMENT RESSORT 

12 45874321204 1 TIGE TROG 53 

13 45874321206 1 TIGE TROG 54 

14 0009652648 2 ÉLÉMENT RESSORT 

15 9008320183 8 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

16 0009040105 4  ÉCROU DE BLOCAGE 

17 45874230706 2 РІЕСЕ DE SERRAGE 


19.04.2024 FG-311 298 


VERROUILLAGE BATTERIE Li-ION "KBS" - TROG 53 / TROG 1054 QR? 685-0 06X2D42075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.10193 


19.04.2024 FG-311 299 


VERROUILLAGE BATTERIE Li-ION "KBS" - TROG 53 / TROG 1054 QR? @ВХ-Ю0@Х2042075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
ADHESIF "K" Batterie Li lon KBS 
1 45873602201 1 POUTRE ENS. =>| 26.07.2024 
1 45873602202 1 POUTRE ENS. 26.07.2024 |=> 
2 9045316307 1 VIS СНС 
3 9212316140 1 ÉCROU HEXAGONAL 
4 0009652216 1 ÉLÉMENT RESSORT 
5 9208056110 2 ÉCROU HEXAGONAL 
6 9292003018 1 RONDELLE 
7 9045316183 1 VIS CHC 
8 0009040104 3 KCROU DE BLOCAGE 
9 9208281140 2 ÉCROU HEXAGONAL 
10 45874323905 2 AXE 
11 0009652534 1 ÉLÉMENT RESSORT 
12 45874321204 1 TIGE TROG 53 
13 45874321206 1 TIGE TROG 1054 
14 0009652648 2 ÉLÉMENT RESSORT 
15 9008320183 8 VIS À TÊTE HEXAGONALE 
16 0009040105 4  ÉCROU DE BLOCAGE 
17 45874230711 2 PIÈCE DE SERRAGE 


19.04.2024 FG-311 300 


TUBE ONDULE POUR PRISE DE BATTERIE BT / JH 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 


FG-609 


Dis.10251 


TUBE ONDULE POUR PRISE DE BATTERIE BT / JH OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45873810442 1 TUBE'ONDULE 


19.04.2024 FG-609 302 


DIRECTION / EASY DRIVE / ROUES 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


DIRECTION ELECTRIQUE 


EASY DRIVE FIXE 


EASY DRIVE REGLABLE EN 
HAUTEUR 


EASY DRIVE 


KIT DE REPARATION 


KIT DE REPARATION 


KIT DE REPARATION 


KIT DE REPARATION 


KIT DE REPARATION 


ROUE MOTRICE 


ROUE MOTRICE - OWD 


ROUE PIVOTANTE SIMPLE 
ROUES PIVOTANTES 
HYDRAULIQUE 

ROUES PIVOTANTES 
DOUBLE 


ROUES PIVOTANTES 
DOUBLE 


ROUES PIVOTANTES 
DOUBLE 


GALET SIMPLE 


GALET SIMPLE 


GALET DOUBLE 


GALETS TANDEM SPLITED 


GALET DOUBLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 


16-205 


Système de fin de course de 
direction avec ressort 


OPX 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / 


OPX-L 12-16-20S 
OPX 20 Plus - OPX 25 Plus 


STANDARD 


OPX 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / 


OPX-L 12-16-205 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


OPX 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / 


OPX-L 12-16-20S 
FIXATION 


OPX 20 / OPX20 {Со neo / ОРХ- 


L20 / OPX-L20 ¡Go neo 
Diamétre: 85x100 mm - 
Polyurethane 


OPX-D 20 
Diamétre: 85x80 mm - 
Polyurethane 


OPX 25 / OPX 20 Plus / OPX 25 
Plus / ОРХ 25 iGo neo / OPX-L 20 / 
OPX-L 20 ¡Go пео/ OPX-L 205 / 
OPX-L 16 / OPX-L 20S iGo neo 


Diamètre: 85x80 mm - 
Polyurethane 


ОРХ 20 / ОРХ 20 Igo Neo / ОРХ 20 27.11.2020-> 


Plus 
Diamétre: 85x40 mm - 
Polyurethane 


OPX-D 20 
Diamètre: 85x60 mm - 
Polyurethane 


FG-400 


304 


DIRECTION / EASY DRIVE / ROUES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos №ае Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
GALETS TANDEM OPX-L12 / OPX-L16 / OPX-L12 iGo 
neo 


Diamétre: 85x 60/80 mm - 
Polyurethane 


19.04.2024 FG-400 306 


DIRECTION ELECTRIQUE 


19.04.2024 


FG-421 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4714 


DIRECTION ELECTRIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 51605400703 1 GROUPE DE DIRECTION 3A1 - (OWD - no) 
ENS. 
1 51605400721 1 GROUPE DE DIRECTION 3A1 - (OWD - yes) 
ENS.'ES30-24 OPX G1 
1 51605400734 1 GROUPE DE DIRECTION iGo neo 
ENS.'ES30-24 OPX G1 
2 9322620020 3 RONDELLE ÉLASTIQUE 
3 9045320241 3 VIS CHC 


19.04.2024 FG-421 308 


EASY DRIVE FIXE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20124 


19.04.2024 FG-427 309 


EASY DRIVE FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874308206 


0009147021 


9045316128 


45874323223 


45874323224 


9090313107 


9045316205 


9308003018 


9220317110 


45874323253 


0009013032 


Quant. 


Dénomination 


SUPPORT ENS.'VOLANT DE 
DIRECTION 


SUPPORT 
RONDELLE 
VIS CHC 


CAPOT DE 
PROTECTION'PARTIE 
SUPÉRIEURE 


CAPOT DE 
PROTECTION'PART 
INFERIEUR 


VIS À TÉTE BOMBÉE 

VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
CAPOT DE PROTECTION 


VIS À TÉTE PLATE 


Remarque 


FG-427 


validate 


->| 02.06.2022 


03.06.2022-> 


уеһісше 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


310 


SUPPORT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20402 


19.04.2024 311 


SUPPORT OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874308254 1 SUPPORT ENS. 

2 45874308255 1 SUPPORT ENS. 

3 9220317110 2 ECROU HEXAGONAL 

4 9308003018 4 RONDELLE 


19.04.2024 312 


EASY DRIVE REGLABLE ЕМ HAUTEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20125 


19.04.2024 FG-427 313 


EASY DRIVE REGLABLE ЕМ HAUTEUR 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45874322221 
45874321004 


45874308207 


45874324103 


45874322303 


0009310891 


45875040800 


45874323266 


45874323267 


45874323269 


45874320003 


45874320002 


45874320004 


45874321200 
45874321209 
45874321201 


45874321000 


9062366180 


9210281110 


9208056110 


9062321099 


9212317070 


9045311180 


9113604236 


9045311065 


0009147021 


9045316128 


45874323268 


0009013032 


87921069 


Dénomination 


PLAQUE 


РІЕСЕ D'ARRÉT 
SUPPORT ENS.'VOLANT DE 


DIRECTION 


SUPPORT'VOLANT DE 


DIRECTION 
ENTRETOISE 


POIGNÉE 


POIGNÉE 
RESSORT 


CAPOT DE PROTECTION 


CAPOT DE PROTECTION 


CAPOT DE PROTECTION 


RONDELLE 


RONDELLE 


RONDELLE 


CÓNE DE GUIDAGE 
CÓNE DE GUIDAGE 


TIGE 


PIÉCE D'ARRÉT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


ÉCROU HEXAGONAL 


VIS CHC 
VIS À TÓLE 
VIS CHC 
RONDELLE 


VIS CHC 


CAPOT DE PROTECTION 
VIS À TÉTE PLATE 


PROTECTION 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME RELEVABLE 
PLATEFORME FIXE 


et pieces auxiliaires 


avec poignée 0009310891 
avec poignée 0009318066 


FG-427 


validate 


->| 09.03.2023 


10.03.2023-> 


->| 09.03.2023 
10.03.2023 |-> 


уеһісше 


314 


poignée OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


0009318066 


19.04.2024 315 


poignée OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 0009013017 1 VIS А ТЕТЕ BOMBÉE 

2 9210281110 1 ÉCROU HEXAGONAL 

3 0009318066 1 POIGNÉE 

4 45874322303 1 ENTRETOISE 

5 45874320004 1 RONDELLE 

6 45874321209 1 CÓNE DE GUIDAGE 


19.04.2024 316 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ЕАЗУ DRIVE 


А 2 
2 | 
y 
N Ж 
2 S) 
2 
f / ም 
7 y 
À / 
=" >) 
#ራ ©) 
/ / / 
2 / Té 7) 
S / / (Df 
N / ( OA A መ 
` ( 
/ መርና =Â 
< < 2 D 
% 
\ / 
S 


317 


FG-427 


19.04.2024 


ЕАЗУ DRIVE 


Pos 


19.04.2024 


№ de 
commande 


9186353301 


50103600402 


45875406100 


45875406120 


45875406101 


45875406121 


45875406103 


45875406123 


45875406102 
45875406122 


Quant. 


2 


Dénomination 


VIS AUTOTARAUDEUSE 


CARTER ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS.'WITH 
IL AND PL ANDM 


TÉTE DE TIMON ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS. 


TÉTE DE TIMON ENS. 
TÉTE DE TIMON ENS. 


Remarque 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 


L 12-16-20S 


ОРХ 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
L 12-16-20S ( Service Information: 


F22021003 ) 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 


16-208 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 
16-205 ( Service Information: 


F22021003 ) 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 


16-208 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 
16-205 ( Service Information: 


F22021003 ) 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus ( 
Service Information: F22021003 ) 


FG-427 


validate 


->| 10.06.2021 


11.06.2021 |-> 


->| 10.06.2021 


11.06.2021 |=> 


->| 10.06.2021 


11.06.2021 |-> 


->| 10.06.2021 
11.06.2021 |=> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


318 


kit de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Q ` € 
A 
K 
X j 2 : 
NS 
у 
Oz 


Dis.4884 


19.04.2024 FG-427 319 


КИ de reparation 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


50105409506 


50105409501 


50105409507 


50105409517 
50105409554 


50105409569 
7339300000 


50105409514 
50105409532 


50105409503 


50105409508 
50105409512 
50105409502 


50105409511 


50105409516 


Quant. 


Dénomination 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 
KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


LUBRIFIANT 


KIT DE RÉPARATION ENS. 
KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 
KIT DE RÉPARATION ENS. 
KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Commande tridirectionnelle en 
option 


Bouton de l'avertisseur sonore + 
aimant 


Commande tridirectionnelle en 
option 


poigne COMMANDE DE MARCHE 
poignee COMMANDE DE MARCHE 


poignee COMMANDE DE MARCHE 


graisse au COMMANDE DE 
MARCHE 


potentiométre traction 


potentiométre traction ( Service 
Information: F22021003 ) 
Bouton de freinage de service / 
Sécurité 

capot complet 


boutons sans fonction 


Bouton de lavage initial / Bouton de 
descente initiale 


INTERRUPTEUR À BASCULE 
POUR BOUTONS: PLATEFORME 
RELEVABLE+ FOURCHES 
INCLINABLES 


INTERRUPTEUR À BASCULE 
POUR BOUTON: LEVAGE / 
DESCENTE DES FOURCHES 


FG-427 


validate 


->| 06.02.2022 


07.02.2022 |-> 
=>| 05.10.2023 


06.10.2023 |-> 


->| 10.06.2021 
11.06.2021 |-> 


vehícule 


320 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


kit de reparation 


86201 sia 


321 


FG-427 


19.04.2024 


КИ de reparation 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


50105409510 


50105409509 


50105409513 


7919902217 


50105409505 
50105409531 


50105409515 


Dénomination 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


BATTERIE 


KIT DE RÉPARATION ENS. 
KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


capot ( avec Commande 
tridirectionnelle ) 


capot fermé pour TETE DE TIMON 
CPLT. STANDARD 


Boîtier de capteur avec capteur de 
direction ( voir F22021003 ) 


écran + COMMANDES 


écran + COMMANDES ( Service 
Information: F22021003 ) 


CABLAGE 


FG-427 


validate 


->| 10.06.2021 
11.06.2021 |=> 


vehícule 


322 


КИ de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis. 20017.1 


19.04.2024 FG-424 323 


kit de reparation 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50105409529 


50105409562 


50105409564 


Quant. 


1 


1 


1 


Dénomination 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


KIT DE RÉPARATION ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


Le chássis et le systéme de butée de =>| 07.06.2023 
direction (resort + butée en platique 
+ rondelle ondulée) 


Le chássis et le systéme de butée de 08.06.2023 |-> 
direction (resort + butée en platique 
+ rondelle ondulée) 


FG-424 324 


КИ de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.5097 


19.04.2024 


325 


kit de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 50105409553 1 KIT DE REPARATION ENS. kit (n° 7 ressort + n°7 bouchons 
plastique ) 


19.04.2024 326 


КИ de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Systéme de fin de course de direction avec ressort 


50105409561 


19.04.2024 327 


kit de reparation OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Systéme de fin de course de direction avec ressort 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 50105409561 1 KIT DE REPARATION ENS. 


19.04.2024 328 


ROUE MOTRICE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2510.803.00.02 


19.04.2024 FG-462 329 


ROUE MOTRICE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 0009903813 1 ROUE ENS. POLYURETHANE 
1 0009903804 1 ROUE ENS.'250/100-VULK.- ` POLYURETHANE - CRANTE 
CRANTEE 
2 9270341156 5 ECROU DE ROUE 


19.04.2024 FG-462 330 


ROUE MOTRICE - OWD OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2510.803.00.02 


19.04.2024 FG-462 331 


ROUE МОТНСЕ - OWD ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 0009934121 1 ROUE POLYURETHANE HIGH QUALITY 
standard 
1 0009934119 1 ROUE POLYURETHANE SOFT 
Optional 
2 9270341146 5 ECROU DE ROUE 


19.04.2024 FG-462 332 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ROUES PIVOTANTES HYDRAULIQUE 


N 
= 


£L8yStq 


333 


FG-462 


19.04.2024 


ROUES PIVOTANTES HYDRAULIQUE 


Pos 


A1 


20 


21 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45394220000 


0009440510 


45874004010 


9062311137 


9220317090 


9008311132 


9307003014 


9323620014 


9212317090 


45394223000 


0009552164 


45223360101 


45874004009 


45874004008 


45874004016 


9045316298 


9294003022 


9045316308 


9045316300 


0009147021 


9212317090 


9323620014 


Quant. 


Dénomination Remarque 


ROUES PIVOTANTES 
HYDRAULIQUE 


CAISSON 

VALVE DE PURGE D'AIR 
SUPPORT ENS. 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
ÉCROU HEXAGONAL 
RACCORD 

COLLIER DE FLEXIBLE 
TUBE 

SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS. 

VIS CHC 

RONDELLE 

VIS CHC 

VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


RONDELLE ÉLASTIQUE 


FG-462 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 03.06.2018 


04.06.2018 |-> 


уеһісше 


334 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
STANDARD 


3728505508 


19.04.2024 335 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE 


STANDARD 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


3724505508 
0009015535 


0009623388 


0009610244 


0009169660 


9503000568 


0009934225 


0009934226 
9008311359 


0009182079 


0009903543 


0009169661 


9215317180 


0009936001 


Dénomination 

ROUE D'APPUI ENS. 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
BAGUE DE GUIDAGE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ54X34X9 


DOUILLE 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 


ROUE PORTEUSE 


ROUE PORTEUSE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 


COUVERCLE 

GALET ENS. 
DOUILLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


SUPPORT 


Remarque 


pos. 2->14 


pos. 3,4,5,6,7 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


336 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
EQUIPEMENT CHAMBRE DU FROID 


3724505507 


19.04.2024 337 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU FROID 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


3724505507 


9215317180 


0009015285 


0009162427 


0009610244 


0009169660 


9503000567 


0009934225 


0009934226 
9008311359 


0009182079 


0009903543 


0009169661 


0009519414 


0009936001 


Dénomination 


ROUE D'APPUI 
ENS.GRAISSÉ 


ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 
DOUILLE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ54X34X9 


DOUILLE 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 


ROUE PORTEUSE 


ROUE PORTEUSE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 


COUVERCLE 

GALET ENS. 

DOUILLE 

NIPPLE DE GRAISSAGE 


SUPPORT 


Remarque 


pos. 2-215 


pos. 4,5,6,7,8 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


338 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FIXATION 


< : 


1173.451.19.00 


19.04.2024 339 


ROUES PIVOTANTES DOUBLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FIXATION 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 11734511900 1 SUPPORT DE PALIER 
2 9045341302 1 VIS СНС 
3 0009147014 1 RONDELLE 
4 9008316246 1 VIS АТЕТЕ HEXAGONALE 
5 9210281130 1 ÉCROU HEXAGONAL 
6 9322620020 3 RONDELLE ÉLASTIQUE 
7 9045320241 3 VIS CHC 


19.04.2024 340 


GALET SIMPLE 
OPX 20 / OPX20 iGo neo / OPX-L20 / OPX-L20 iGo neo 


19.04.2024 


FG-465 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


5 
ч 
2 
а 


GALET SIMPLE 
OPX 20 / OPX20 iGo neo / OPX-L20 / OPX-L20 iGo neo 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45585201100 


0009230273 


9380620275 


9289003424 


0009903555 


45584461000 


45585201103 


45875201110 


9607021060 


0009230273 


9289003326 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Quant. Dénomination Remarque validate 
2 LEVIER ENS. EQUIPEMENT STANDARD - OPX 
20 


8 COUSSINET DE PALIER 
4 GOUPILLE ÉLASTIQUE 
4 RONDELLE 


D'AJUSTAGE26X37X0,5 
2 GALET ENS. 


2 BOULON D'ACCOUPLEMENT 


1 LEVIER ENS. EQUIPEMENT CHAMBRE DU ->| 26.11.2020 
FROID - ОРХ 20 / ОРХ 20 Igo Neo / 
OPX-L 20S 


1 LEVIER ENS. EQUIPEMENT CHAMBRE DU 27.11.2020 |-> 
FROID - OPX 20 / OPX 20 Igo Neo / 
OPX-L 20S 


4 GRAISSEUR À CÓNE 
8 COUSSINET DE PALIER 


2 RONDELLE OPX 20 
D'AJUSTAGE22X30X1 


FG-465 


vehícule 


342 


GALET SIMPLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-D 20 


Dis.10130 


343 


FG-465 


19.04.2024 


GALET SIMPLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


OPX-D 20 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45895201102 2 LEVIER ENS. 

2 0009230273 8 COUSSINET DE PALIER 

3 9380620275 4 GOUPILLE ÉLASTIQUE 

4 9289003250 8 RONDELLE 
D'AJUSTAGE18X25X1,0 

5 0009933902 2 GALET PORTEUR 

6 45874011509 2 AXE 

7 9607021060 4 GRAISSEUR A CÔNE 


19.04.2024 FG-465 344 


GALET DOUBLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ОРХ 25 / OPX 20 Plus / ОРХ 25 Plus / OPX 25 iGo neo / OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo пео/ OPX-L 20S / OPX-L 16 / OPX-L 205 iGo neo 


Dis.10166 


345 


FG-465 


19.04.2024 


GALET DOUBLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45585201105 
45585201106 


45875201111 


0009230273 


9607021060 


0009230272 


0009933902 


45878512902 


9048366318 


45878511500 


0009230272 


Quant. 


Dénomination 


LEVIER ENS. 
LEVIER ENS. 


LEVIER ENS. 


COUSSINET DE PALIER 


GRAISSEUR À CÓNE 


COUSSINET DE PALIER 
GALET PORTEUR 


ENTRETOISE'GALET 
PORTEUR 


VIS CHC'M12X110-010.9-ZLS- 
KLR-10X0 


LEVIER 


COUSSINET DE PALIER 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 25 / ОРХ 20 Plus / ОРХ 25 Plus / OPX 25 iGo neo / OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo пео/ OPX-L 20S / OPX-L 16 / OPX-L 205 iGo neo 


Remarque 


STANDARD 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


STANDARD 


FG-465 


validate 


=>| 26.11.2020 


27.11.2020 |-> 


vehícule 


346 


GALETS TANDEM SPLITED OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20 / OPX 20 Igo Neo / ОРХ 20 Plus 


Dis.20101 


19.04.2024 FG-465 347 


GALETS TANDEM SPLITED OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20 / OPX 20 Igo Neo / ОРХ 20 Plus 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45875201111 2 LEVIER ENS. 

2 0009230272 2 COUSSINET DE PALIER 

3 0009230273 4 COUSSINET DE PALIER 

4 9607021060 2 GRAISSEUR А СОМЕ 

5 45878511506 2 LEVIER'AVEC GRAISSEUR 

6 9062366316 2  VISÀTÉTE 
FRAISÉE'M12X100-10.9-ZLS- 
KLR 

7 45878512904 2 ENTRETOISE'INTERMÉDIAIR 
E 

8 45878512903 e ENTRETOISE'PALIER 

9 45878512905 4 ENTRETOISE'EXTÉRIEUR 

10 0009249218 4 GALET PORTEUR 

11 9289003326 2 RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 


19.04.2024 FG-465 348 


GALET DOUBLE 
OPX-D 20 


19.04.2024 


FG-465 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4705 


GALET DOUBLE 
OPX-D 20 
Pos №ае 
commande 
1 45895201103 
2 0009230273 
3 9607021060 
4 0009230272 
5 0009933903 
6 45484013303 
7 9048302314 
8 45878511500 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination Remarque 


LEVIER ENS. 
COUSSINET DE PALIER 
GRAISSEUR À CÓNE 
COUSSINET DE PALIER 


GALET PORTEUR 


ENTRETOISE Largeur: 60 mm 
VIS CHC 
LEVIER 

FG-465 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


350 


GALETS TANDEM 
OPX-L12 / OPX-L16 / OPX-L12 iGo neo 


19.04.2024 


FG-40 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1 


Dis.10168 


GALETS TANDEM 
ОРХ-112 / OPX-L16 / OPX-L12 iGo neo 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009235223 


9289003424 


50028510522 


45474013305 


0039903512 


0009933902 


9062368313 


9062366316 


Quant. 


Dénomination 


COUSSINET DE PALIER 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE26X37X0,5 


SUPPORT 


ENTRETOISE 


GALET PORTEUR 
ENS.'85X60(65)-12 HEAVY D 


GALET PORTEUR 


VIS À TÉTE 
FRAISÉE'M12X85-10.9-ZLS- 
KLR- 


VIS À TÉTE 
FRAISÉE'M12X100-10.9-ZLS- 
KLR 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX L16 - Diamétre: 85x80 mm - 
Polyurethane 


85x60(65)-12 
ОРХ [12 / OPX-L 12 iGo neo - 
Diamétre: 85x60 mm - Polyurethane 


OPX L16 - Diamétre: 85x80 mm - 
Polyurethane 


ОРХ 112 / OPX-L 12 iGo neo - 
Diamétre: 85x60 mm - Polyurethane 


OPX L16 - Diamétre: 85x80 mm - 
Polyurethane 


FG-40 


validate 


vehícule 


352 


SYSTÉME DE FREINAGE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


FREIN 
ELECTROMAGNETIQUE 
(3KW) 


FREIN 
ELECTROMAGNETIQUE 
(3KW) 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OWD - MECANIQUE 


FG-490 


validate 


vehícule 


354 


ЕНЕІМ ELECTROMAGNETIQUE (3kW) 


19.04.2024 


FG-491 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4713 


ЕНЕІМ ELECTROMAGNETIQUE (3kW) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45395003000 
1315040100 


1315040900 


0009019176 


0009263504 


7912503811 
7912503753 
7914999019 


7914999016 


Quant. 


1 
1 


Dénomination Remarque 
KIT DE FREIN ENS. frein ens. 
DISQUE DE FREIN 

BRIDE 

VIS 

MOYEU 


BOÎTIER А ERGOTS'2-POLE 2 broches 


BROCHE 0,5-1,0 
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR 
FILBU 
JOINT 
FG-491 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


356 


ELEMENTS DE БЕСІ. АСЕ 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 


CLE / DIGICODE / BOUTON 
D'ARRÉT D'URGENCE 


19.04.2024 FG-500 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


358 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


CLE / DIGICODE / BOUTON D'ARRET D'URGENCE 


5500510 


359 


FG-504 


19.04.2024 


CLE / DIGICODE / BOUTON D'ARRÉT D'URGENCE 


Pos 


8a 


19.04.2024 


N? de 


commande 


7915492617 


45873810318 


45873810209 


0039460734 


0009321546 


7915390695 
7912503512 
7912503442 


7914599943 


7912533117 


0009781301 


Quant. 


1 


Dénomination 


INTERRUPTEUR DE 
MARCHE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


DISPOSITIF INDICATEUR 
GROUPE DIGICODES 


BOUTON 
SPHÉRIQUE'ARRÉT DE 
SECOURS 


BOUTON-POUSSOIR 
BOÎTIER DE PRISE'4-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


BOUCHON 


CARTER'ARRÉT DURGENCE 


PORTE-CONTACT'ARRÉT 
D'URGENCE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


SI CLE DE CONTACT - NO 
DIGICODE 


Valide avec le code digicode 
0039460734 


Valide avec le code digicode 
3903700190 


S4 
LKU21 
BOUTON D'ARRÉT D'URGENCE 


BOUTON D'ARRÉT D'URGENCE 
6X2 


NO CLE DE CONTACT - БІ 
DIGICODE 


carter BOUTON D'ARRÉT 
D'URGENCE 


FG-504 


validate vehícule 


=>| 18.05.2023 
19.05.2023-> 
=>| 29.04.2021 


30.04.2021 |=> 


360 


Groupe digicodes OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
LKU21 


3903700190 


19.04.2024 361 


Groupe digicodes 


LKU21 


Pos 


19.04.2024 


№ de 
commande 


3903700190 


45783431302 


Quant. 


1 


4 


Dénomination Remarque 
COMMANDE LKU 21 
ÉLECTRONIQUE ENS.'LKU- 

21/01 CE 

JOINT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


362 


INSTALLATION ELECTRIQUE 


Роз № ае 
соттапае 


Quant. 


19.04.2024 


Dénomination 


PANNEAU DE CÁBLAGE 
PRINCIPAL 


PRISE MÁLE BATTERIE 


RALLONGE CABLE 
BATTERIE 


BATTERIE CHARGEUR 


BATTERIE CHARGEUR 


CHARGEUR DE BATTERIE - 
CAPOT FERMÉ 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
+ FAISCEAU DE CÁBLES 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS 


INDICATEUR 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
* AVERTISSEUR SONORE 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS + AVERTISSEUR 
SONORE 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
+ LED AVANT 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS + LED AVANT 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
+ LED AVANT + 
AVERTISSEUR SONORE 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS + LED AVANT + 
AVERTISSEUR SONORE 


FEUX Á ÉCLATS + 
FAISCEAU DE CÁBLES 


BARRE LUMINEUSE LED 
(COTE ROUE) 


COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE LAC04 


CONTACTEUR + 
AVERTISSEUR SONORE 


CAPTEURS DE 
MARCHEPIED OPÉRATEUR 
ET CÁBLAGE 


ÉTRIER COMPOSANTS 
ELECTRIQUES 
(MARCHEPIED 
D'OPÉRATEUR) 


CÁBLAGE 
SUPPLÉMENTAIRES 
COMMANDES DE GUIDE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validatè vehícule 


DIN 160A - SRE 160A - SRE 320A 


OPX 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / 
OPX-L 12-16-20S 


OPX 20 Plus - OPX 25 Plus 
Optional 


+ ÉTRIER COMPOSANTS 
ELECTRIQUES 


X5/X9/X10/X20/3X4 - 
PLATEFORME RELEVABLE 
Entry Level main harness - avec / 
sans ventilateur 


FG-600 364 


INSTALLATION ELECTRIQUE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


CÁBLAGE 
SUPPLÉMENTAIRES 
COMMANDES DE GUIDE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
POUR EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
POUR EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
POUR EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


CONDENSATEUR 
CONNECTE AU LAC04 


MISE Á LA TERRE DU 
GROUPE HYDRAULIQUE 


CONNEXION (X13) 
CONNEXION (X14) 


CONNEXION (X15) 
CONNEXION (X20) 


POUSSOIRS LATERAUX 
SUR LE DOSSIER DE SIEGE 
(COMMANDE DE MARCHE) 


POUSSOIRS LATERAUX 
SUR LE DOSSIER DE SIEGE 
(COMMANDES DE 
FOURCHE) 


POUSSOIRS LATERAUX 
SUR LE DOSSIER DE SIEGE 
(COMMANDES DE 
FOURCHE) 


POUSSOIRS LATERAUX 
SUR LE DOSSIER DE SIEGE 
(COMMANDES DE 
FOURCHE) 


CABLAGE - POUSSOIRS 
LATERAUX SUR LE 
DOSSIER DE SIEGE 


PREDISPOSITION MMS 
(СОТЕ ROUE) - -> 07.02.2020 


PREDISPOSITION MMS 
(CÓTÉ ROUE) - -> 07.02.2020 


PREDISPOSITION MMS 
(CÓTÉ ROUE) 


PREDISPOSITION MMS 
(CÓTÉ ROUE) 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehicule 


Х5 / X9 / X10 / X20 / 3X4 - 
PLATEFORME ҒІХЕ 

Entry Level main harness - avec / 
sans ventilateur 


PLATEFORME RELEVABLE 
avec / sans ventilateur 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX-L 12-16-20S 


OPX-D 20 / OPX-L 20 


BOUCHON 


PLATEFORME RELEVABLE 
DOSSIER DE SIEGE AVEC 
POIGNEE CENTRALE 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME FIXE 
DOSSIER DE SIEGE AVEC 
POIGNEE LATERALES 


+ LC FILTER => PLATEFORME 
FIXE 


+ LC FILTER => PLATEFORME 
RELEVABLE 


+ TRANSFORMATEUR DE 
TENSION => PLATEFORME FIXE 


+ TRANSFORMATEUR DE 
TENSION => PLATEFORME 
RELEVABLE 


FG-600 366 


INSTALLATION ELECTRIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
PREDISPOSITION MMS + TRANSFORMATEUR DE 
(CÔTÉ CHARGE) - -> TENSION => PLATEFORME FIXE 
07.09.2018 OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
PREDISPOSITION MMS + TRANSFORMATEUR DE 
(COTE CHARGE) - 08.09.2018 TENSION => PLATEFORME FIXE 
-> ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus / 
Nouveau support de fixation ММ5 
PREDISPOSITION MMS - PLATEFORME FIXE 
ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ 
CHARGE) 
PREDISPOSITION MMS - PLATEFORME FIXE 
ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ 
ROUE) 
PREDISPOSITION MMS - PLATEFORME RELEVABLE 
ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ 
ROUE) 


PRISE DE COURANT 12V 


19.04.2024 FG-600 368 


PANNEAU DE САВІ. АСЕ PRINCIPAL OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10020 


19.04.2024 FG-604 369 


PANNEAU DE САВІ. АСЕ PRINCIPAL 


Роз № ае 
соттапае 

А1 

А1 

А1 

А1 

А1 

А1 

А1 

1 45874324104 

2 0009553068 

8 0009553111 

4 45874320000 

5 0009040104 

6 9212317090 

7 45873603158 

7 45873603184 

7 45873603159 

7 45873603176 

7 45873603004 

7 45873603160 

7 45873603177 

19.04.2024 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÂBLES 
PRINCIPAL 


SUPPORT'CONNECTEUR 


SERRE-CÂBLES 
SERRE-CÂBLES 
RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 


ÉCROU HEXAGONAL 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
CENTRAL ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 


ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


SANS OPTIONAL (OPX 20 Plus / 
ОРХ 25 Plus) 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME FIXE 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME FIXE 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME RELEVABLE 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME RELEVABLE 


iGo neo 


iGo neo 


OWD - no 


SANS OPTIONAL ( seulement OPX 
20 Plus - OPX 25 Plus ) 


OWD 
SANS OPTIONAL ( seulement OPX 
20 Plus - OPX 25 Plus ) 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIALE - 
PLATEFORME FIXE 


OWD 

AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIALE - 
PLATEFORME FIXE 


OWD 

AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME FIXE 


AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIALE - 
PLATEFORME RELEVABLE 


OWD 

AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIALE - 
PLATEFORME RELEVABLE 


FG-604 


validate 


->20.01.2022 


21.01.2022-> 


->20.01.2022 


21.01.2022-> 


->20.01.2022 


21.01.2022-> 


01.12.1999 |=> 
=>| 03.06.2018 


04.06.2018 


> 


01.12.1999 |=> 
=>| 03.06.2018 


04.06.2018 |=> 
=>| 20.01.2022 


21.01.2022 |=> 


01.12.1999 |=> 
=>| 03.06.2018 


04.06.2018 |=> 
=>| 20.01.2022 


vehícule 


370 


PANNEAU DE САВІ. АСЕ PRINCIPAL 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873603005 


45873603193 


45873603008 


Quant. 


Dénomination 


SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
CENTRAL ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
ENS. 


SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
CENTRAL ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OWD 

AVEC EQUIPEMENT SUR 
DEMANDE SPECIAL - 
PLATEFORME RELEVABLE 


iGo neo 


iGo neo 


FG-604 


validate 


21.01.2022 |-> 


=>| 20.01.2022 


21.01.2022 |-> 


vehícule 


372 


590040 


5 
20 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


መዕ 


AARAU 


8 
Ø mm2 | 
€ 


13 


`  @ T 


17 
Ø mm? = 1 
22 


1-27 
23 


16 
21 


FAISCEAU DE CÂBLES PRINCIPAL 
SANS OPTIONAL (OPX 20 Plus / OPX 25 Plus) 


373 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
SANS OPTIONAL (OPX 20 Plus / OPX 25 Plus) 


Pos 


1-27 


ПЕРИ 


18 


19.04.2024 


№ de 
Commande 
45873810500 


45873810511 


7916299042 


4479865 


7912503228 


7912515517 


7915901405 


7916040005 


7912520000 


7912533152 


7919086805 


7912520000 


7915901420 


7919086809 


7912520003 


0009059000 
7915006016 


0009755009 
7912503844 


7914999015 


7912503147 


0009751813 


0009751804 


7912503146 


7912500400 


7912515017 


Quant. 


1 


Dénomination 
FAISCEAU DE CÁBLES 


PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 

CARTER 
DOUILLE DE FUSIBLE 
ÉLÉMENT FUSIBLE 
DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 

CARTER 

ÉLÉMENT FUSIBLE 
DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 
DOUILLE DE FUSIBLE 
ÉLÉMENT FUSIBLE 
DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-POLE 


CACHE 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 


PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


BOITIER А DOUILLE'14-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 


COSSE DE CÁBLE 


CONTACT FEMELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 

->| 03.06.2018 
avec OWD 04.06.2018 |-> 
relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 
relais 


(3x1) relais direction 


5A 
(2F2) 


5A 
(2F2) fusible HYDRAULIQUE 


(2F2) 


10A 
(F1) 


10A 
(F1) fusible principal 


(F1) 


30A 
(SF1) 


30A 
(SF1) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 

7-póle 

(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 
(6x1) 


42 broches 
(x2) LAC 


(x2) 


4-póle 

(X3) ventilateur ( connecteur femelle 
) 

14-póle 

(X9) - Command Board 

4 broches 

(3X4) - potentiométre direction 
(2Y3) - ELECTROVENTILATEUR 
DESCENTE 

(781-782) - BOUTON D'ARRÉT 
D'URGENCE 


(S1) - clé 


FG-604 


vehícule 


374 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
SANS OPTIONAL (OPX 20 Plus / OPX 25 Plus) 


Pos 


19 


20 


21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
7912503122 
0009704013 
7912512013 


Dénomination 


BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


BOÍTIER À DOUILLE'24-PÓLE 
BOÍTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
DIODE ENS. 

FICHE PLATE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(7X1) - PLATEFORME PRESENCE 
DE L'OPERATEUR 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(3х2) moteur direction assist 


3X3) régulation direction 
X3) ventilateur ( connecteur male ) 
4H1) AVERTISSEUR SONORE 


2K1) - CONTACTEUR DE POMPE / 
K1) - CONTACTEUR PRINCIPAL / 
1X5) - manocontact numérique avec 
charge 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


FG-604 


376 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1-27 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME FIXE 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


690040 


26 


20 


OP? 


23 


5 
Ә 
ሠ 


14 


Y vàn 


А d y RSS 


АА 


= 


7 e 


27 
6 
25 
13 
18 


7 
2 


1 


2 


16 
21 


377 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME FIXE 


Pos 


1-27 


ПЕРИ 


15 
16 


19.04.2024 


№ de 
Commande 
45873810501 


45873810505 


7916299042 


4479865 


7912503228 


7912515517 


7915901405 


7916040005 


7912520000 


7912533152 


7919086805 


7912520000 


7915901420 


7919086809 


7912520003 


0009059000 
7915006016 


0009755009 
7912503844 


7914999015 


7912503147 


0009751813 


7912503123 
7912503442 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 
CARTER 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


CARTER 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-POLE 


CACHE 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 


PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


BOITIER А DOUILLE'14-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


avec OWD 


relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 


relais 
(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 


(4F1) fusible éclairage - (6Е1) fusible 


MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(1) = (6/72 


10А 
(F1) fusible principal - (9Ғ2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(SF1) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 

7-póle 

(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 
(6x1) 


42 broches 
(x2) LAC 


(x2) 


4-póle 

(X3) ventilateur 

14-póle 

(х5) COCKPIT + TABLEAU DE 
BORD 

(X8) Bouton-poussoir Backing 


(X10) СОСКРІТ + TABLEAU DE 
BORD 


FG-604 


validate 


->| 03.06.2018 


04.06.2018 |-> 
->|20.01.2022 


уеһісше 


378 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL - PLATEFORME FIXE 


Pos 


18 
19 


20 


21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 


27 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7912503459 


7912503460 
7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
0009704013 
7912512013 
7919086856 


7912520000 


Quant. 


Dénomination 


BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 
BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


BOÍTIER À DOUILLE'24-PÓLE 
DIODE ENS. 

FICHE PLATE 

FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + GPRS - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X15) - Optional + CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V + 
éclairage CANBUS2 (2X1) - 
HYDRAULIQUE (7X1) - 
PLATEFORME FIXE + SIEGE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(3x2) moteur direction assist 


(3X3) régulation direction 
(4H1) AVERTISSEUR SONORE 
(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


15A 
( F2) - fusible Optional 


(F2) 


FG-604 


validate 


vehícule 


380 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1-27 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME FIXE 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


690040 


26 


20 


OP? 


23 


5 
Ә 
ሠ 


14 


Y vàn 


А d y RSS 


АА 


= 


7 e 


27 
6 
25 
13 
18 


7 
2 


1 


2 


16 
21 


381 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME FIXE 


Pos 


1-27 


15 
16 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810524 


7916299042 


4479865 


7912503228 


7912515517 


7915901405 


7916040005 


7912520000 


7912533152 


7919086805 


7912520000 


7915901420 


7919086809 


7912520003 


0009059000 
7915006016 


0009755009 
7912503844 


7914999015 


7912503147 


0009751813 


7912503123 
7912503442 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 
CARTER 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


CARTER 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-PÔLE 


CACHE 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 


PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'14-PÓLE 


BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 


relais 
(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 

(4F1) fusible éclairage - (6F1) fusible 
MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(F1) - (9F2 


10A 
(F1) fusible principal - (9F2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(371) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 


7-póle 
(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 


(6x1) 


42 broches 
(х2) LAC 


(x2) 


4-póle 

(X3) ventilateur 

14-póle 

(х5) СОСКРІТ + TABLEAU DE 
BORD 


(X8) Bouton-poussoir Backing 


(X10) COCKPIT + TABLEAU DE 
BORD 


FG-604 382 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME FIXE 


Pos 


18 
19 


20 


21 
22 
23 


24 
25 
26 
27 


27 


19.04.2024 


№ de 
commande 


7912503459 


7912503460 
7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
0009704013 
7912512013 
7919086856 


7912520000 


Quant. 


Denomination 


BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOITIER DE FICHE PLATE 
BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOITIER А ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


BOÍTIER À DOUILLE'24-PÓLE 
DIODE ENS. 

FICHE PLATE 

FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + GPRS - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X15) - Optional + CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V « 
éclairage CANBUS2 (2X1) - 
HYDRAULIQUE (7X1) - 
PLATEFORME FIXE + SIEGE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(8x2) moteur direction assist 


(8X3) régulation direction 
(4H1) AVERTISSEUR SONORE 
(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


15A 
( F2) - fusible Optional 


(F2) 


FG-604 


validate 


vehícule 


384 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1-25 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL - PLATEFORME RELEVABLE 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


p9loe sid 


16 


15 
20 
24 


En 
D ሆ Œ A 


Y vàn 


А d y Dei 


АА 


= 


TEL 


7 
6 
5 
5 
18 
22 


p e 


17 


385 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


1-25 


15 
16 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45873810502 


45873810506 


7916299042 


4479865 


7912503228 


7912515517 


7915901405 


7916040005 


7912520000 


7912533152 


7919086805 


7912520000 


7915901420 


7919086809 


7912520003 


0009059000 
7915006016 


0009755009 
7912503844 


7914999015 


7912503147 


7919086856 


7912520000 


7912503123 
7912512013 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 
CARTER 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


CARTER 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-POLE 


CACHE 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BOÎTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
FICHE PLATE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 
->| 03.06.2018 

avec OWD 04.06.2018 |-> 
->| 20.01.2022 

relais 

(4X1) relais AVERTISSEUR 

SONORE 

relais 


(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 

(4F1) fusible éclairage - (6Е1) fusible 
MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(1) = (6/72 


10А 
(F1) fusible principal - (9Ғ2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(SF1) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 


7-póle 
(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 


(6x1) 


42 broches 
(x2) LAC 


(x2) 


4-póle 
(X3) ventilateur 


15A 
( F2 ) fusible Optional 


(F2) 
(X8) Bouton-poussoir Backing 


(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


FG-604 386 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


1f 


24 
25 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7912503459 


7912503460 


7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
0009704013 


Dénomination 


BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 


BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'24-PÓLE 
DIODE ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + GPRS - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X12) — (X15) (X15) - Optional + 
CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V + 
éclairage CANBUS2 (X4) - COCKPIT 
+ TABLEAU DE BORD (2X1) - 
HYDRAULIQUE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(3х2) moteur direction assist 


(8X3) régulation direction 


(4H1) AVERTISSEUR SONORE 


FG-604 


388 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


1-25 


AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL - PLATEFORME RELEVABLE 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


varo sid 


16 


15 
20 
24 


En 
D ሆ Œ A 


Y vàn 


А d y Dei 


АА 


= 


TEL 


7 
6 
5 
5 
18 
22 


p e 


17 


389 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME RELEVABLE 


15 
16 


19.04.2024 


N? de Quant. 
commande 
45873810525 1 
7916299042 1 
4479865 1 
7912503228 1 
7912515517 1 
7915901405 2 
7916040005 2 
7912520000 2 
7912533152 1 
7919086805 1 
7912520000 1 
7915901420 1 
7919086809 1 
7912520003 1 
0009059000 1 
7915006016 1 
0009755009 1 
7912503844 1 
7914999015 1 
7912503147 1 
7919086856 1 
7912520000 1 
7912503123 1 
7912512013 6 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 
CARTER 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


CARTER 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-POLE 


CACHE 
BOÍTIER Á DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BOÎTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
FICHE PLATE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 


relais 
(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 


(4F1) fusible éclairage - (6F1) fusible 


MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(F1) - (9F2 


10A 
(F1) fusible principal - (9F2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(371) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 


7-póle 
(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 


(6x1) 


42 broches 
(x2) LAC 


(x2) 


4-póle 
(X3) ventilateur 


15A 
( F2 ) fusible Optional 


(F2) 


(X8) Bouton-poussoir Backing 


(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


FG-604 


validate 


vehícule 


390 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 
AVEC EQUIPEMENT SUR DEMANDE SPECIAL — PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


17 


24 
25 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7912503459 


7912503460 


7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
0009704013 


Dénomination 


BOITIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 


BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'24-PÓLE 
DIODE ENS. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + СРВ$ - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X12) — (X15) (X15) - Optional + 
CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V + 
éclairage CANBUS2 (X4) - COCKPIT 
+ TABLEAU DE BORD (2X1) - 
HYDRAULIQUE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(3х2) moteur direction assist 


(8X3) régulation direction 


(4H1) AVERTISSEUR SONORE 


FG-604 


392 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 


1-28 


қау ҰЛТ 


= 


TEL 


Y N 


28 


5 


1 


14 


13 


20 


19 


8 


1 


7 


1 


16 


26 


24 


23 


2 


2 


21 


CHLO sid 


393 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 
Pos ከ" በፀ Quant. Dénomination 
commande 

1-28 45873810513 1 FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 

1 7916299042 1 RELAIS 

2 4479865 1 RELAIS 

3 7912503228 1 COUVERCLE 

4 7912515517 1 CARTER 

5 7915901405 4 DOUILLE DE FUSIBLE 

5 7916040005 4 ÉLÉMENT FUSIBLE 

5 7912520000 4 DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 

6 7912533152 2 CARTER 

6 7919086805 2 ÉLÉMENT FUSIBLE 

6 7912520000 2 DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 

7 7915901420 1 DOUILLE DE FUSIBLE 

7 7919086809 1 ÉLÉMENT FUSIBLE 

7 7912520003 1 DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 

8 0009059000 1 BAGUE 

9 7915006016 1 BOÎTIER А ERGOTS'7-PÔLE 

10 0009755009 1 CACHE 

11 7912503844 1 BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 

12 7914999015 1 COUVERCLE DE 
PROTECTION 

13 7912503147 1 BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 

14 0009751813 1 BOÎTIER А DOUILLE'14-PÓLE 

15 7912503123 1 BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 

16 7912503442 1 BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 


relais 
(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 

(4F1) fusible éclairage - (6F1) fusible 
MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(F1) - (9F2 


10A 
(F1) fusible principal - (9F2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(371) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 


7-póle 
(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 


(6x1) 


42 broches 
(х2) LAC 


(x2) 


4-póle 

(X3) ventilateur 

14-póle 

(х5) СОСКРІТ + TABLEAU DE 
BORD 

(X8) Bouton-poussoir Backing 


(X10) COCKPIT + TABLEAU DE 
BORD 


FG-604 394 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 


Pos 


11 


18 
19 


20 


21 
22 
23 


24 
25 


25 


26 
27 
28 


19.04.2024 


N° de 
commande 


7912503459 


7912503460 
7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
7919086856 


7912520000 


7912503124 
0009704013 
7912512013 


Dénomination 


BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 
BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER À ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER À DOUILLE'4-PÔLE 
BOÎTIER À DOUILLE'2-PÔLE 
BOÎTIER À DOUILLE'2-PÔLE 


BOÎTIER À DOUILLE'24-PÓLE 
FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 
DIODE ENS. 
FICHE PLATE 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + GPRS - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X15) - Optional + CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V « 
éclairage CANBUS2 (2X1) - 
HYDRAULIQUE (7X1) - 
PLATEFORME FIXE + SIEGE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(8x2) moteur direction assist 


(8X3) régulation direction 


15A 
( F2 ) fusible Optional 


(F2) 


(X60) - iGo neo 
(4H1) AVERTISSEUR SONORE 
(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


FG-604 


396 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 


1-28 


қау ҰЛТ 


= 


TEL 


Y N 


28 


5 


1 


14 


13 


20 


19 


8 


1 


7 


1 


16 


26 


24 


23 


2 


2 


21 


CHLO sid 


397 


FG-604 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 


Pos 


1-28 


15 
16 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810528 


7916299042 


4479865 


7912503228 


7912515517 


7915901405 


7916040005 


7912520000 


7912533152 


7919086805 


7912520000 


7915901420 


7919086809 


7912520003 


0009059000 
7915006016 


0009755009 
7912503844 


7914999015 


7912503147 


0009751813 


7912503123 
7912503442 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
PRINCIPAL 


RELAIS 


RELAIS 


COUVERCLE 
CARTER 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


CARTER 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


DOUILLE DE FUSIBLE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BAGUE 
BOÎTIER А ERGOTS'7-PÔLE 


CACHE 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 


PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'14-PÓLE 


BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


relais 
(4X1) relais AVERTISSEUR 
SONORE 


relais 
(3x1) relais direction 


5A 
(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


5A 


(4F1) fusible éclairage - (6F1) fusible 


MMS - (9F1) fusible Optional - (2F2) 
fusible HYDRAULIQUE 


(4F1) - (6F1) - (9F1) - (2F2) 


10A 
(F1) - (9F2 


10A 
(F1) fusible principal - (9F2) fusible 
Optional 


(F1) - (9F2 


30A 
(SF1) 


30A 
(371) fusible direction 


30A 
(SF1) 


(6x1) 


7-póle 
(6x1) connecteur PS DIAGNOSTIC 


(6x1) 


42 broches 
(х2) LAC 


(x2) 


4-póle 

(X3) ventilateur 

14-póle 

(х5) СОСКРІТ + TABLEAU DE 
BORD 

(X8) Bouton-poussoir Backing 


(X10) COCKPIT + TABLEAU DE 
BORD 


FG-604 


validate 


vehícule 


398 


FAISCEAU DE CÁBLES PRINCIPAL 


iGo neo 


Pos 


11 


18 
19 


20 


21 
22 
23 


24 
25 


25 


26 
27 
28 


19.04.2024 


N° de 
commande 


7912503459 


7912503460 
7912503124 


7912503811 


7912503835 
7912503121 
7912533140 


7912533097 
7919086856 


7912520000 


7912503124 
0009704013 
7912512013 


Dénomination 


BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 
BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 


BOÎTIER À ERGOTS'2-PÓLE 


BOÎTIER À DOUILLE'4-PÔLE 
BOÎTIER À DOUILLE'2-PÔLE 
BOÎTIER À DOUILLE'2-PÔLE 


BOÎTIER À DOUILLE'24-PÓLE 
FUSIBLE 


DOUILLE POUR CONTACTS 
PLATS 


BOÎTIER À DOUILLE'10-PÓLE 
DIODE ENS. 
FICHE PLATE 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(X7) CAPTEURS - (X13) - 
redresseur de courant + MMS + 
CAPTEUR DE CHOC + GPRS - 
(2X2) - HYDRAULIQUE 


(X15) - Optional + CANBUS1 


(X14) - PRISE DE COURANT 12V « 
éclairage CANBUS2 (2X1) - 
HYDRAULIQUE (7X1) - 
PLATEFORME FIXE + SIEGE 


2 broches 
(1X1) Capteur de temperature 


(1x2) tachymètre 
(1X3) frein électromagnétique 


2 broches 
(8x2) moteur direction assist 


(8X3) régulation direction 


15A 
( F2 ) fusible Optional 


(F2) 


(X60) - iGo neo 
(4H1) AVERTISSEUR SONORE 
(2K1) CONTACTEUR DE POMPE 


FG-604 


400 


PRISE MÁLE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-606 401 


PRISE MÁLE BATTERIE 


Pos 


+ о гә 


19.04.2024 


№ de 
commande 
45873812000 
45873812001 
45873812002 
45873812003 


9292003014 


9007311142 


50014322312 


9007311142 


0009040104 


Dénomination 


PRISE MÁLE BATTERIE 
PRISE MÁLE BATTERIE 
PRISE MÁLE BATTERIE 
PRISE MÁLE BATTERIE 


RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ENTRETOISE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


DIN 160A 
SRE 160A 
SRE 320A 


МЕС 160 Li ion - avec connecteur 
X1 / 6X20 / 7X8 => pour batterie 
SAFT en KBS 


FG-606 


validate 


vehícule 


402 


RALLONGE CABLE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DIN 160A - SRE 160A - SRE 320A 


19.04.2024 FG-606 403 


RALLONGE CABLE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DIN 160A - SRE 160A - SRE 320A 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45873800500 1 CABLE ENS. DIN 160A 

2 45873800501 1 CÁBLE ENS. SRE 160A ->| 31.01.2018 

2 45873800503 1 CÁBLE ENS. SRE 160A 01.02.2018 |-> 

3 45873800502 1 CÁBLE ENS. SRE 320A ->| 31.01.2018 

3 45873800504 1 CÁBLE ENS. SRE 320A 01.02.2018 |-> 

4 45874234100 2 POIGNÉE'PRISE SRE 

5 9208056090 8 ÉCROU HEXAGONAL 

6 9045316138 8 VIS CHC 

7 9045311142 8 VIS CHC 

8 0009759502 2 DÉCHARGE DE TRACTION 

9 7915003339 2 FICHE MÁLE 

10 0009750841 2 FICHE MÁLE'24V-ROUGE 


19.04.2024 FG-606 404 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ОРХ 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


BATTERIE CHARGEUR 


405 


FG-607 


19.04.2024 


BATTERIE CHARGEUR 


OPX 20-25 / OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


Pos 


20 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873531000 


0009147004 


9045320097 


45873810380 


45873633900 


45873606003 


50023630901 


45873606000 


45873606028 


0009147004 


9045320097 


9090347096 


0009040104 


9045321128 


45873631206 


7916299967 


7916299048 


3003800500 


3003800501 


3003800502 


0009553068 


Quant. 


1 


Dénomination 


CHARGEUR 


RONDELLE 


VIS CHC 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


CÁBLAGE 45873810497 


TUBE 
SUPPORT ENS. 
GUIDE-CÁBLES 
SUPPORT ENS. 
SUPPORT ENS. 
RONDELLE 


VIS CHC 


VIS Á TÉTE BOMBÉE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


VIS СНС 
SUPPORT 
ACCESSOIRES 
RELAIS 


CÁBLE ENS. 


CÁBLE ENS. 


CÁBLE ENS. 


SERRE-CÂBLES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


interface KBS 


PRISE CE 
Prise européenne / type CEE 7/7 - 
IEC 60884 / 250V-50Hz-16A 


PRISE CH 
Prise suisse / type J — SEV 1011 / 
250V-50Hz-10A 


PRISE UK 
Prise britannique / type G — BS 1363 
/ 250V-50Hz-13A 


FG-607 


validate 


=>| 19.05.2022 


20.05.2022-> 


=>| 28.01.2021 


29.01.2021 |=> 


vehícule 


406 


CÁBLAGE 45873810497 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
interface KBS 


Dis.7256 


19.04.2024 407 


САВІ АСЕ 45873810497 
interface KBS 


Pos 


3a 


19.04.2024 


N? de Quant. 
commande 
45873810497 1 
7916299048 1 
7915009922 1 
7919095102 1 
7917299819 1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


RELAIS 
BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
CONTACT 


CARTER 


Remarque 


relais 24V-10A 
7X8 


7X7 - Porte-relè 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


408 


BATTERIE CHARGEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20 Plus - OPX 25 Plus 


19.04.2024 FG-607 409 


BATTERIE CHARGEUR 


OPX 20 Plus - OPX 25 Plus 


Pos №ае 
commande 


1 45873531000 


2 0009147004 


3 9045320097 


4 45873810380 


5 45873633900 


6 45873606003 


7 50023630901 


8 45873606001 


9 0009147004 


10 9045320097 


Hỗ 9090347096 


12 0009040104 


13 45873631206 


14 9292826014 


15 9045316131 


16 7916299048 


17 7916299967 


18 3003800500 


19 3003800501 


20 3003800502 


21 0009553068 


19.04.2024 


Quant. 


1 


Dénomination 


CHARGEUR 
RONDELLE 

VIS CHC 

FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


CÁBLAGE 45873810497 
TUBE 


SUPPORT ENS. 
GUIDE-CÁBLES 
SUPPORT ENS. 
RONDELLE 

VIS СНС 

VIS А ТЕТЕ ВОМВЕЕ 
ÉCROU DE BLOCAGE 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS CHC 

RELAIS 
ACCESSOIRES 


CÁBLE ENS. 


CÁBLE ENS. 


CÁBLE ENS. 


SERRE-CÂBLES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


interface KBS 


PRISE CE 
Prise européenne / type CEE 7/7 - 
IEC 60884 / 250V-50Hz-16A 


PRISE CH 
Prise suisse / type J — SEV 1011 / 
250V-50Hz-10A 


PRISE UK 
Prise britannique / type G — BS 1363 
/ 250V-50Hz-13A 


FG-607 


validate 


=>| 19.05.2022 


20.05.2022-> 


vehícule 


410 


CHARGEUR DE BATTERIE - CAPOT FERMÉ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Optional 


Dis.20159 


19.04.2024 FG-607 411 


CHARGEUR DE BATTERIE - CAPOT FERMÉ 


Optional 


Pos 


10a 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873811506 
0009147021 


9007311142 


0009040104 


45873810339 


9062318040 


45873631207 


7915310035 


9220317042 


7912503999 


7912502917 


Dénomination Remarque 


PRISE FEMELLE BATTERIE MRC 160 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 

ÉCROU DE BLOCAGE 

FAISCEAU DE CÁBLES 

VIS À TÉTE FRAISÉE 

SUPPORT 

MICRO-INTERRUPTEUR 

ÉCROU HEXAGONAL 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
BK 


CONTACT 


FG-607 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


412 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + FAISCEAU DE CÁBLES 


518 SIC 


413 


FG-602 


19.04.2024 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + FAISCEAU DE CÁBLES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
CABLAGE 4X8 / 4X18 
CABLAGE X15 / X34 / 4X24 / 4X18 
1 0009740305 1 PHARE BLUE SAFETY SPOTLIGHTS =>| 08.09.2022 
1 LED 
1 0009740892 1 PHARE BLUESPOT 09.09.2022 |=> 
1LED 
2 45873811007 1 FAISCEAU DE CÂBLES 
TERMINAL 
2 45873811011 1 FAISCEAU DE CÁBLES gm4 
TERMINAL 


19.04.2024 FG-602 414 


CÁBLAGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
4X8 / 4X18 


Dis.20146 


19.04.2024 FG-602 415 


САВЕАСЕ ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4X8 / 4Х18 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45873810347 1 FAISCEAU ELECTRIQUE 
2 7912504958 1 BOÎTIER A DOUILLE'2-PÓLE 
3 0009640337 1 GAINE DE CÁBLE 
4 7912508120 1 BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


GY 


19.04.2024 FG-602 416 


CÁBLAGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
X15 / X34 / 4X24 | 4X18 


Dis.20147 


19.04.2024 FG-602 417 


САВІ АСЕ 


X15 / X34 / 4X24 / 4X18 
Роз № de Quant. 
commande 
1 45873810361 1 
2 7912502918 1 
2a 7912508119 1 
3 7912508105 1 
4 7912503457 1 
5 7912508120 1 


19.04.2024 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


CONTACT À DOUILLE 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER DE FICHE PLATE 


BOITIER À DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS / 
AVERTISSEUR SONORE / BARRE 
LUMINEUSE LED 


FG-602 


validate 


vehícule 


418 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS 


518 SIC 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009740313 


45873811011 


45873811007 


Quant. 


Dénomination 


CÁBLAGE 
CÁBLAGE 
PHARE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


4X8 / 4X18 
X15 / X34 / 4X24 / 4X18 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS 
4 LED 


gm4 


FG-602 


validate 


vehícule 


420 


INDICATEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20149 


19.04.2024 FG-604 421 


INDICATEUR 


Роз № ае 
соттапае 


1 0009731500 


2 45873631210 
3 9045316128 
4 0009040104 


5 45873811011 


5 45873811012 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


CÁBLAGE 
CÁBLAGE 


TRANSMETTEUR DE 
SIGNAUX 


SUPPORT 
VIS CHC 
ÉCROU DE BLOCAGE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


4X24 
X15 / X34 / 4X24 / 4X18 


gm4 


914 


FG-604 


validate 


vehícule 


422 


САВІ АСЕ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
4X24 


Dis.20148 


19.04.2024 FG-602 423 


САВІ АСЕ 
4X24 


Pos №ае 
commande 


1 45873810325 
2 7912502829 


2a 7912503996 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BROCHE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


FG-602 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


424 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + AVERTISSEUR SONORE 


GLL8 SIC 


425 


FG-602 


19.04.2024 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + AVERTISSEUR SONORE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009740305 


0009740892 
45873811011 


Quant. 


Dénomination 


CÁBLAGE 


INDICATEUR 


PHARE 


PHARE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


Remarque 


4X8 / 4X18 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
1 LED 


BLUESPOT 
gm4 


FG-602 


validate 


=>| 08.09.2022 


09.09.2022 |=> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


426 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + AVERTISSEUR SONORE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


518 SIG 


427 


FG-602 


19.04.2024 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + AVERTISSEUR SONORE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
CABLAGE 4X8 / 4X18 
INDICATEUR 
1 0009740313 1 PHARE BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS 
4 LED 
2 45873811011 1 FAISCEAU DE CABLES gm4 


TERMINAL 


19.04.2024 FG-602 428 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + LED AVANT 


518 SIG 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + LED AVANT 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009740305 


0009740892 


45873811007 


45873811012 


45873811008 


45873811010 


45873811014 


45873811011 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


CÁBLAGE 
CÁBLAGE 


COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE SIO 


PHARE 


PHARE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


4X8 / 4X18 
Х15 / Х34 / 4Х24 / 4Х18 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
1 LED 


BLUESPOT 


1 LED 


914 


gf2 


gf2b 


gf4b 


gm4 


FG-602 


validate 


vehicule 


430 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


COMMANDE ÉLECTRONIQUE SIO 


0510250 


431 


FG-602 


19.04.2024 


COMMANDE ÉLECTRONIQUE SIO 


Pos 


4a 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45873810370 
7912503997 


7912503999 


7912502829 


7912503996 


7912508105 


7912503124 


7912503836 


45873811002 


45873602600 


45873602605 


3903631409 


9338620014 


9045320129 


0009644201 


9062318096 


Quant. 


1 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
BK 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
BK 


BROCHE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BOITIER А ERGOTS'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 
BOITIER À DOUILLE'25-PÓLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


CALCULATEUR ENS. 
CALCULATEUR ENS. 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS CHC 

SUPPORT 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


CALCULATEUR SIO 


sm10 


FG-602 


=>| 25.11.2021 


26.11.2021 |-> 


vehícule 


432 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + LED AVANT 


518 SIC 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + LED AVANT 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009740313 


45873811007 


45873811012 


45873811008 


45873811010 


45873811014 


45873811011 


Quant. 


1 


Dénomination 


CÁBLAGE 
CÁBLAGE 


COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE SIO 


PHARE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


4X8 / 4X18 
X15 / X34 / 4X24 | 4X18 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 


PLUS 


4 LED 


914 


912 


9126 


9140 


gm4 


FG-602 


validate 


vehícule 


434 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + LED AVANT + AVERTISSEUR SONORK OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


518 SIC 


435 


FG-602 


19.04.2024 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS + LED AVANT + AVERTISSEUR SONORK OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
CÁBLAGE 4X8 / 4Х18 
INDICATEUR 
COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE SIO 
1 0009740305 1 PHARE BLUE SAFETY SPOTLIGHTS ->| 08.09.2022 
1LED 
1 0009740892 1 PHARE BLUESPOT 09.09.2022 |-> 
1LED 
2 45873811012 1 FAISCEAU DE CÁBLES 914 
TERMINAL 
2 45873811008 1 FAISCEAU DE CÁBLES gf2 
TERMINAL 
2 45873811010 1 FAISCEAU DE CÁBLES gf2b 
TERMINAL 
2 45873811014 1 FAISCEAU DE CÁBLES 9140 
TERMINAL 
2 45873811011 1 FAISCEAU DE CÁBLES gm4 
TERMINAL 


19.04.2024 FG-602 436 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + LED AVANT + AVERTISSEUFPODANIREL OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


518 SIG 


437 


FG-602 


19.04.2024 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS PLUS + LED AVANT + AVERTISSEUFPODANIREL OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009740313 


45873811012 


45873811008 


45873811010 


45873811014 


45873811011 


Quant. 


1 


Dénomination 


CÁBLAGE 
INDICATEUR 


COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE SIO 


PHARE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


Remarque 


4X8 / 4X18 


BLUE SAFETY SPOTLIGHTS 
PLUS 

4LED 

914 

912 

9126 


9140 


gm4 


FG-602 


validate 


vehícule 


438 


FEUX А ÉCLATS + FAISCEAU DE CÁBLES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-602 439 


FEUX А ÉCLATS + FAISCEAU DE CÁBLES 


Pos 


19.04.2024 


№ de 


Commande 


45873810348 


45913631201 


9265298090 


0009147021 


9045316128 


45913601601 
0009553079 


45913601600 


9045316143 


50014307800 


7948300130 


45873601601 


0009040105 


9048355195 


0160937 
45873811008 


45873811007 


0009741854 


Dénomination 
CÁBLAGE 

FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
SUPPORT 

ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 


VIS CHC 


SUPPORT DE PHARE ENS. 


SERRE-CÂBLES 


SUPPORT DE PHARE ENS. 


VIS СНС 
PLAQUE D'ARRÉT ENS. 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


SUPPORT DE PHARE ENS. 


ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS CHC 


LAMPE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FEUX A ÉCLATS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


FEU A ECLAT 


OPX-L 12-16 -205 / LTX50 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 
16-208 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


non livrable 


gf2 


FG-602 440 


CÁBLAGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FEU A ECLAT 


de 
«Ға 
k A 


Dis.20134 


19.04.2024 FG-601 441 


САВІ АСЕ 


FEU A ECLAT 
Pos №ае 
commande 
1 45873810365 
2 7916299048 
3 7916299967 
4 7912503996 
4a 7912502829 
5 7912503459 
6 7912503458 
7 45873631225 
7 45873631273 
8 9090347096 
9 0009644201 
10 0009553089 


19.04.2024 


Quant. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
RELAIS 


ACCESSOIRES 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 


4X26 - Porte-relé 


BOÎTIER А DOUILLE'10-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
SUPPORT'LUMIÉRE 


SUPPORT seulement OPX-L 16 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


SUPPORT 


SERRE-CÁBLES 


FG-601 


validate 


vehícule 


442 


BARRE LUMINEUSE LED (СОТЕ ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20127 


19.04.2024 FG-602 443 


BARRE LUMINEUSE LED (СОТЕ ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45874324901 1 SUPPORT'LEFT LIGHT LED 
2 45874324902 1 SUPPORT'RIGHT LED LIGHT 
3 9113602088 8 VIS À TÔLE 
4 9114604240 12 VIS À TÔLE 
5 9292003008 8 RONDELLE 
6 45873810345 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
7 7912508120 1 BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


19.04.2024 FG-602 444 


COMMANDE ÉLECTRONIQUE LAC04 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4793 


19.04.2024 FG-604 445 


COMMANDE ÉLECTRONIQUE ГАСО4 


Pos 


КО о йо D 


19.04.2024 


N? de 
commande 


3903504405 


3903504494 


3903507218 


3903507292 


3903507236 


3903507471 


3903507279 


3903507473 


3903507165 


0009040104 


45874320000 


0009040105 


9265316110 


0049776545 
0049776546 
0049776547 
0049776550 
0049776548 


Dénomination 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


MODULE DE PUISSANCE 
ENS. 


ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 


CÁBLE ÉLECTRIQUE 
CÁBLE ÉLECTRIQUE 
CÁBLE ÉLECTRIQUE 
CÁBLE ÉLECTRIQUE 
CÁBLE ÉLECTRIQUE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


(OWD - по) 


ОРХ20 Plus / OPX25 Plus (OWD = 


no) 


PLATEFORME FIXE ( OWD = yes / 


Li-lon / Pb Battery ) 


PLATEFORME FIXE ( OWD = yes / 


Li-lon / Pb Battery ) 


PLATEFORME RELEVABLE ( OWD 


- yes / Li-lon / Pb Battery ) 


PLATEFORME RELEVABLE ( OWD 


- yes / Li-lon / Pb Battery ) 


PLATEFORME RELEVABLE sans 
Air Damping ( avec PUFFER 


(élément ressort) ) 


PLATEFORME RELEVABLE sans 
Air Damping ( avec PUFFER 


(élément ressort) ) 


iGo neo ( Pré-Série ) 


CONNEXION "U" 
CONNEXION "V" 
CONNEXION "W" 
CONNEXION "- PUMP" 
CONNEXION "+ LAC" 


FG-604 


validate 


->| 08.09.2022 


09.09.2022 |-> 


->| 08.09.2022 


09.09.2022 |-> 


->| 08.09.2022 


09.09.2022 |-> 


=>| 16.03.2023 


17.03.2023 |-> 


уеһісше 


446 


СОМТАСТЕЧН + AVERTISSEUR SONORE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


015.20136 


19.04.2024 FG-604 447 


СОМТАСТЕЧН + AVERTISSEUR SONORE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 7918915319 1 AVERTISSEUR SONORE 

2 9045316128 3 VIS CHC 

3 0009040104 3 ÉCROU DE BLOCAGE 

4 7915692122 2 CONTACTEUR 24V 

5 7916040025 1 ÉLÉMENT FUSIBLE fusible traction 225A Marron 

6 9292826018 5 RONDELLE 

7 9045311177 1 VIS CHC 

8 7916495010 1 PIÈCE D'ISOLATIONM8 

9 0009147009 1 RONDELLE 

10 45874324101 1 SUPPORT 

11 9045311174 1 VIS CHC 

12 0009147017 1 RONDELLE 

13 0049776548 1 CÁBLE ÉLECTRIQUE CONNEXION "+ LAC" 

14 7916090932 1 FUSIBLE fusible levée 150A orange 

15 0049776549 1 САВЕЕ ÉLECTRIQUE 


19.04.2024 FG-604 448 


CAPTEURS DE MARCHEPIED OPÉRATEUR ЕТ САВІ АСЕ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


2, ! 14 
ነ Я в 13 | 
ты) е =. | | 
በሥሜ 5=1 | 
14 | 
E ка 
10 \ 12 
рл 
11 * 


Dis.20121 


19.04.2024 FG-602 449 


CAPTEURS DE MARCHEPIED OPÉRATEUR ЕТ САВЕАСЕ 


+ ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874461710 
45874461716 
9292003014 


9045316128 


45873631215 
45873631213 


45873631290 


9046316183 


9292003018 


0009040105 


45873631214 


45873631291 


45903631201 


45903631202 


45903631203 


9008300132 


F0009147021 


45903631204 


45873811007 


Dénomination 


CAPTEURS DE 


MARCHEPIED OPÉRATEUR 


ET CÁBLAGE 


SENSEUR PLATEFORME 
RELEVABLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
CAME 

CAME 

RONDELLE 


VIS CHC 
SUPPORT'CAPTEUR 
SUPPORT'CAPTEUR 


SUPPORT 


VIS CHC 
RONDELLE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


SUPPORT'CAPTEUR 


SUPPORT 


SUPPORT 
SUPPORT 
SUPPORT 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RONDELLE 


SUPPORT 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


Remarque 


2Х3 / B1 / 82/ 86 


1Х6 / 2X6 / X7 
OPX-L 20 / OPX-D 20 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


OPX-L 20 / OPX-D 20 


OPX 20-25 / OPX-L 20 / OPX-D 20/ 
aussi pour iGo neo 


OPX 20-25 / OPX-L 20 / OPX-D 20 / 
aussi pour iGo neo 


OPX 20-25 / OPX-L 20 / OPX-D 20 / 
aussi pour iGo neo 


OPX 20-25 / OPX-L 20 / OPX-D 20/ 
aussi pour iGo neo 


OPX-L 12-16 -20$ 
OPX-L 12-16 -20S 


OPX-L 12-16 -208 / aussi pour iGo 
neo 


OPX-L 12-16 -205 / aussi pour iGo 
neo 


NO faisceau de cábles code 
45873608906 démultiplication 


FG-602 


validate 


->| 20.10.2022 
21.10.2022 |-> 


=>| 09.09.2021 


10.09.2021 |-> 


=>| 09.09.2021 


10.09.2021 |-> 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


450 


SENSEUR PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
2X3 / B1 / B2 / 86 


Dis.20069 


19.04.2024 FG-609 451 


SENSEUR PLATEFORME RELEVABLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
2X3 / 81 / 82 / 86 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45873608907 1 CAPTEUR ENS. faisceau de cables 
2 7912503998 1 BOITIER A ERGOTS'6-POLE 
GY 
2a 7912502917 1 CONTACT 
3 9045316040 6 VIS CHC 
4 0009553068 1 SERRE-CABLES 
5 0009644201 1 SUPPORT 
6 0009625207 1 RIVET A EXPANSION 


19.04.2024 FG-609 452 


faisceau de cábles OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
1X6 / 2X6 / X7 


2X6 


Dis.20154 


19.04.2024 FG-602 453 


faisceau de cábles 


1X6/2X6/ X7 

Pos №ае 
commande 

1 45873810328 

2 7912503458 

2a 7914999014 

3 7912508119 

3a 7912502918 


19.04.2024 


Quant. 


1 


1 


1 


1 


1 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


JOINT 10 broches 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


FG-602 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


454 


ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES (MARCHEPIED D'OPÉRATEBB)OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-609 455 


ÉTRIER COMPOSANTS ELECTRIQUES (MARCHEPIED D'OPÉRATEBB)OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 9045316096 2 VIS CHC 

2 0009147004 2 RONDELLE 

3 45873630900 1 GUIDE-CÁBLES MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ÄRESSORT / aussi pour iGo neo 

4 45873631201 1 SUPPORT MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
OPTIONAL / aussi pour ¡Go neo 

5 45873631200 1 SUPPORT MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
STANDARD / aussi pour iGo neo 

6 9113604236 2  VISATÓLE 

7 45873631251 1 SUPPORT MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
FIXE 

8 45873631253 1 SUPPORT 

9 45873631252 1 SUPPORT 

10 0009644201 3 SUPPORT 

11 9062318096 3 VIS À TÊTE FRAISÉE 

12 0009553068 6 SERRE-CÁBLES 


19.04.2024 FG-609 456 


CÁBLAGE SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
X5 / X9/ X10 / X20/ 3X4 - PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.20130 


19.04.2024 FG-604 457 


CÁBLAGE SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE 
X5/ X9/ X10/ X20/ 3X4 - PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810312 
7912500400 


0009751813 
7912503442 


0009751804 
7912515017 


Quant. 


1 


Dénomination 
FAISCEAU DE CÁBLES 
COSSE DE CÁBLE 


BOITIER А DOUILLE'14-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-POLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
CONTACT FEMELLE 


Remarque 


avec Optional 


14-póle 


4 broches 


FG-604 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


458 


CÁBLAGE SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
አይ / X9/ X10 / X20 / 3X4 - PLATEFORME FIXE 


Dis.20129 


19.04.2024 FG-604 459 


CÁBLAGE SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE 
X5/ Х9/ X10 / X20 / 3X4 - PLATEFORME FIXE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810310 
7912500400 


0009751813 
7912503442 


0009751804 
7912515017 


Quant. 


1 


Dénomination 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
COSSE DE CÁBLE 


BOITIER А DOUILLE'14-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'14-POLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
CONTACT FEMELLE 


Remarque 


avec Optional 


14-póle 


4 broches 


FG-604 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


460 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-643 


Dis.4883 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810301 


45873810313 


45873810315 


45873810367 


7912503125 


7914999014 
7912503146 


7912512013 


7912503458 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU DE CÁBLES 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


JOINT 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 


FICHE PLATE 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


Remarque 


manocontact analogique - 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus avec / sans iGo neo 


manocontact numérique - 
PLATEFORME FIXE - OPX20 avec / 
sans iGo neo 


manocontact analogique - 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX 
20-25 / OPX 20-25 Plus 


manocontact numérique - 
PLATEFORME RELEVABLE - 
OPX20 


10 broches 


FG-643 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


462 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FAISCEAU DE CABLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 


OPX-L 12-16-20S 


£Z8trSIq 


463 


FG-643 


19.04.2024 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16-20S 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45873810302 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PLATEFORME FIXE - avec / sans 
iGo neo 
2 45873810316 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PLATEFORME RELEVABLE 
3 7912503146 3 BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
4 7912503125 1 BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
5 7914999014 1 JOINT 10 broches 
6 7912503458 1 BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
7 7912512013 2 ҒІСНЕ РЕАТЕ 


19.04.2024 FG-643 464 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


Dis.4824 


19.04.2024 FG-643 465 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 


OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810303 


45873810317 


7912503146 


7912503125 


7914999014 
7912503458 


7912512013 


45873811006 


45873811017 


Quant. 


Dénomination 

FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


JOINT 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


FICHE PLATE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


Remarque validate vehícule 


PLATEFORME FIXE - avec / sans 
iGo neo 


PLATEFORME RELEVABLE 


10 broches 


insert mále 


insert mále 


FG-643 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


466 


CONDENSATEUR СОММЕСТЕ AU ГАСО4 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Oz 
zz 
2d 
af 


Dis.20208 


19.04.2024 FG-604 467 


CONDENSATEUR CONNECTE AU ГАСО4 


19.04.2024 


№ de 
Commande 


0009704014 
9265298090 


0009040201 


Quant. 


Dénomination 


CONDENSATEUR ENS. 


ÉCROU HEXAGONAL 


ÉCROU DE SERRAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


Positionné au "-Batt" 


FG-604 


validate 


vehícule 


468 


MISE А LA TERRE DU GROUPE HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2a 


Dis.20386 


19.04.2024 469 


MISE А LA TERRE DU GROUPE HYDRAULIQUE 


Pos 


2a 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45753603115 


45753810359 


7912503611 
45753635302 


9045316125 


0009040104 


0009147021 


9330629014 


45874320000 


9265298090 


Quant. 


Dénomination Remarque 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE POS. 2-56 
ENS. 


FAISCEAU 
ÉLECTRIQUE'GROUNDING 
CONTROL U 


COSSE DE CÁBLE nK6 
SUPPORT 


VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 
RONDELLE ÉVENTAIL 
RONDELLE 


ÉCROU HEXAGONAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


470 


СОММЕХІОМ (Х13) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


N 
ጨ > 
s "N> 
» Ф 


AH 
x “ 


A 
D 


A 
Ce? аха 


я > 


` 


ነኣ 


Dis.20131 


19.04.2024 


FG-609 


471 


СОММЕХІОМ (Х13) 
Роз № ае 
соттапае 

1 45873810381 
2 7912508120 
3 7912503458 
3a 7914999014 
4 7915004070 
5 7915009919 
6 45873811003 
7 0009553086 
8 0009553112 
9 0009644201 
10 9062318096 
11 45873811011 
12 45873811018 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


JOINT 
FICHE MÁLE'4-PÓLE 
BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


SERRE-CÁBLES 
SERRE-CÁBLES 
SUPPORT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


TDU / MMS / REDRESSEUR 
6x9 - MMS 


10 broches 
6X13 - TDU 
7X8 - REDRESSEUR 


insert mále 
BOUCHON - NO EQUIPEMENT 
SUR DEMANDE SPECIALE 


gm4 
BOUCHON - NO MMS 


insert mále 
BOUCHON - NO REDRESSEUR 


FG-609 


validate 


vehícule 


472 


СОММЕХІОМ (Х14) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


015.20132 


19.04.2024 FG-609 473 


СОММЕХІОМ (Х14) 

Pos № ае 
соттапае 

1 45873810359 
2 7912503125 
2а 7914999014 
3 7912508119 
3a 7912502918 
4 7912503123 
5 7912508120 
6 7912533911 
6a 7912502918 
7 45873811002 
8 0009553086 
9 0009553112 
10 0009644201 
11 9062318096 
12 45873811007 
13 45873811013 
14 45873811001 
15 45873811011 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 


JOINT 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


BOÎTIER А DOUILLE'6-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
CONTACT À DOUILLE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


SERRE-CÁBLES 
SERRE-CÁBLES 
SUPPORT 

VIS À TÉTE FRAISÉE 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PRISE DE COURANT 12V - Li-lon - 


CALCULATEUR SIO 


10 broches 


6X20 - Li-lon 
X22 - PRISE DE COURANT 12V 


X25 - CALCULATEUR SIO 


sm10 
BOUCHON - NO EQUIPEMENT 
SUR DEMANDE SPECIALE 


BOUCHON - NO Li-lon 


insert mále 
BOUCHON - NO CALCULATEUR 
SIO 


insert mále 
BOUCHON 


gm4 
BOUCHON - NO PRISE DE 
COURANT 12V 


FG-609 


validate 


vehícule 


474 


СОММЕХІОМ (Х15) 
ВООСНОМ 


M 


19.04.2024 FG-609 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20133 


475 


СОММЕХІОМ (Х15) 


BOUCHON 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 
1 45873811004 1 FAISCEAU DE CÁBLES insert mále 
TERMINAL 
19.04.2024 FG-609 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


476 


СОММЕХІОМ (Х20) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis 20125 


19.04.2024 FG-609 477 


СОММЕХІОМ (Х20) 
Роз № ае 
соттапае 

1 45873810351 
2 7912503442 
3 7912508120 
4 7912503996 
5 7912503442 
6 0009553086 
7 0009755125 
8 0009553089 
9 45873811005 
10 45873811007 
11 45873811011 


19.04.2024 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÎTIER А ERGOTS'14-PÓLE 


BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'14-POLE 
SERRE-CÂBLES 


PIÈCES DE FIXATION 
SERRE-CÂBLES 


FAISCEAU DE CÂBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
TERMINAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


6X22 - gestionnaire de flotte + 
DIGICODE 


X27 - PRISE DE COURANT 12V 


6X21 - MMS 


X20 


insert mâle 
BOUCHON - NO EQUIPEMENT 
SUR DEMANDE SPECIALE 


BOUCHON - NO MMS 


gm4 
BOUCHON - PRISE DE COURANT 
12\ 


FG-609 


validate 


vehícule 


478 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDP RME OSZE D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-641 479 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBRPEORRCBEPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873603140 


45873603141 


45874311824 


45874391000 


45874391003 


7915491616 


4480259 


7912503998 


7912502917 


45873603164 


45873603165 


45874311840 


45874391006 


45874391007 


0009050838 


9186389296 


0009553089 


Dénomination 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE MARCHE AVANT / MARCHE 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE MARCHE AVANT / MARCHE 


ENS. 
SUPPORT 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


BOUTON D'ARRÉT 


DURGENCE 
CAPUCHON 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÓLE 


GY 
CONTACT 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE MARCHE AVANT 


ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE MARCHE AVANT 


ENS. 
SUPPORT 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉCROU CAGE 


VIS AUTOTARAUDEUSE 


SERRE-CÁBLES 


Remarque 


ARRIERE 


ARRIERE 


FG-641 


480 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBSIDBPOUREHED (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.10044 


19.04.2024 FG-641 481 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBSDBPHURGHED (1075-1082,1084,1089-1093) 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45873603169 


45873603168 


45874304208 


45874391011 


45874391010 


4480259 


7915491616 


7912533902 


7912502918 


9062311129 


0009553089 


45873603171 


45873603170 


45874391013 


45874391012 


Dénomination Remarque 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE ОРХ 20-25 / OPX 20-25 Plus / ОРХ- 


ENS. D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE ОРХ 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
ENS. D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 
SUPPORT ENS.'BOUTON- 

POUSSOIR 

ÉTIQUETTE'GAUCHE OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 


D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus / OPX- 
ሀ 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12-16-205 


ÉTIQUETTE'DROITE 


CAPUCHON 
BOUTON D'ARRÉT 
DURGENCE 


BOITIER А DOUILLE'6-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
SERRE-CÁBLES 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-L 12-16 -208 
ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-L 12-16 -208 
ENS. 


ÉTIQUETTE'GAUCHE 


ÉTIQUETTE'DROITE 


FG-641 


482 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBS'DBPOUREHED (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


19.04.2024 FG-641 483 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBSDBPHURGHED (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45873603146 1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus 
ENS. 
2 45873603147 1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus 
ENS. 
3 45873603143 1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-D 20 / OPX-L 20 
ENS. 
4 45873603142 1 INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-D 20 / OPX-L 20 
ENS. 
5 45874311820 1 SUPPORT 
6 45874391004 1 ÉTIQUETTE OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
7 45874391005 1 ÉTIQUETTE OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
8 45874391001 1 ÉTIQUETTE OPX-D 20 / OPX-L 20 
9 45874391002 1 ÉTIQUETTE OPX-D 20 / OPX-L 20 
10 7915491616 2 BOUTON D'ARRÉT 
DURGENCE 
11 4480259 2 CAPUCHON 
12 7912503998 1 BOÍTIER А ERGOTS'6-PÓLE 
GY 
13 17912502917 4 CONTACT 
14 95316230 6 VITE D. 2.9X15PZ UNI6955 
BRUN. 
15 0009553089 4 SERRE-CÁBLES 
16 45874311838 1 ЗУРРОВТ STANDARD - sans forages - NO 
EQUIPEMENT SUR DEMANDE 
SPECIALE 
17 45874311837 1 SUPPORT STANDARD - sans forages - NO 
EQUIPEMENT SUR DEMANDE 
SPECIALE 
18 45874311821 1 SUPPORT 


19.04.2024 FG-641 484 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (СОММАМОВВЮВБРЮИШКЮНЕР (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.10043 


19.04.2024 FG-641 485 


POUSSOIRS LATERAUX SUR LE DOSSIER DE SIEGE (COMMANDBSDBPHURGHED (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


13 
14 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45873603145 


45873603144 


45874311818 


45874311819 


45874391001 


45874391002 


7915491616 


4480259 


7912503998 


7912502917 


95316230 


0009553089 


45874311835 
45874311836 


Quant. 


Dénomination Remarque 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-L 12-16-20S 
ENS. 


INSTALLATION ÉLECTRIQUE OPX-L 12-16-20S 
ENS. 


SUPPORT 
SUPPORT 


ÉTIQUETTE OPX-L 12-16-20S 
ÉTIQUETTE OPX-L 12-16-20S 


BOUTON D'ARRÉT 
DURGENCE 


CAPUCHON 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÔLE 
GY 


CONTACT 


VITE D. 2.9X15PZ UNI6955 
BRUN. 


SERRE-CÂBLES 


SUPPORT STANDARD - sans forages 
SUPPORT STANDARD - sans forages 
FG-641 


validate 


vehícule 


486 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ ROUE) - -> 07.02.2020 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
* LC FILTER -> PLATEFORME FIXE 


19.04.2024 FG-649 487 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ ROUE) - -> 07.02.2020 
+ LC FILTER => PLATEFORME FIXE 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7917302040 
0009147021 


9045320129 


0009050839 


9062347125 


0009654213 


45753632503 


45753632505 


45873631226 


0009013059 


9220317090 


9307003014 


9045302034 


Quant. 


Dénomination 


FAISCEAU - MMS 


ADAPTATEUR FILTRE - 
27.10.2018 -> 07.02.2020 


CÁBLE ÉLECTRIQUE - -> 
07.02.2020 


CÁBLES LC FILTER - -> 
05.01.2018 


FILTRE 
RONDELLE 


VIS CHC 

ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉLÉMENT RESSORT 


PLAQUE'MMS RAL7021, 
SPARE PART 


PLAQUE'LAQUÉE 


SUPPORT'MMS RAL7021 - 


SPARE PART 
VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 


VIS CHC 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 


DC-DC 12/24V 


filtre avant 


->| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


FG-649 


vehícule 


488 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 12/24V 


e til ЕЕ 2 | 
NM ` ) 
; % è 


D e 
e 
Dis.20137 


19.04.2024 FG-649 489 


FAISCEAU - MMS 
DC-DC 12/24V 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810353 


7915014000 


7912508119 


7912502918 
7912503996 


7912502829 
7912533497 
7911002800 


7915010402 


7915010205 


7912533312 


7915010400 


7915010113 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CACHE 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 
CONTACT À DOUILLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 
BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
RACCORD À VIS 


CARTER 
DOUILLE 
JOINT 

CARTER 


INSERT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


6x6 - connecteur 


6x6 - carter 


6X7 - connecteur 


6X7 - carter 
6x9 


FG-649 


490 


Adaptateur filtre - 27.10.2018 -> 07.02.2020 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20141 


19.04.2024 FG-649 491 


Adaptateur filtre - 27.10.2018 -> 07.02.2020 


Pos 


5a 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810423 


7912504943 


7912503996 


7912502829 


7912533939 


7912508119 


7912502918 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOITIER À DOUILLE'3-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 
BOÎTIER А ERGOTS'3-PÓLE 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


Remarque 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


492 


cáble électrique - -> 07.02.2020 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20142 


19.04.2024 FG-649 493 


cáble électrique - -> 07.02.2020 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 0049779305 1 CABLE ELECTRIQUE 


19.04.2024 FG-649 494 


Cábles LC Filter - -> 05.01.2018 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20139 


19.04.2024 FG-649 495 


Cábles LC Filter - -> 05.01.2018 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45873810360 1 FAISCEAU DE CÁBLES 
2 7912508119 1 BOÏTIER А DOUILLE'2-PÓLE 6x6 - connecteur 
GY 
2 7912502918 1 CONTACT À DOUILLE 6x6 - contact 
3 7912503996 1 BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 6X7 - connecteur 
GY 
3 7912502829 1 BROCHE 6X7 - contact 


19.04.2024 FG-649 496 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ ROUE) - -> 07.02.2020 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ LC FILTER => PLATEFORME RELEVABLE 


19.04.2024 FG-649 497 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ ROUE) - -> 07.02.2020 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ LC FILTER => PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 


A1 FAISCEAU - MMS 


ADAPTATEUR FILTRE - - 
>26.10.2020 


ADAPTATEUR FILTRE - 
27.10.2018 -> 07.02.2020 


CÁBLE ÉLECTRIQUE - -> 


07.02.2020 

1 7917302040 1 FILTRE filtre avant 

2 0009147021 4 RONDELLE 

3 9045320129 4 VIS CHC 

4 0009050839 4 ÉCROU CAGE 

5 9062347125 8 VIS À TÉTE FRAISÉE 

6 0009654213 4 ÉLÉMENT RESSORT 

7 45753632503 1 PLAQUE'MMS RAL7021, ->| 24.02.2022 
SPARE PART 

7 45753632505 1 PLAQUE'LAQUÉE 25.02.2022 |-> 

8 45873631226 1 SUPPORT'MMS RAL7021 - 
SPARE PART 

9 0009013059 4 VIS À TÉTE PLATE 

10 9220317090 4 ÉCROU HEXAGONAL 

11 9307003014 4 RONDELLE 

12 9045302034 2 VIS CHC 


19.04.2024 FG-649 498 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


6 p 20 ) 
f 1 
| | 
| EN | 
| A ` қ መብ Ai 
ት| |. Э ДА | 
| 99 22 OR (2 | 
| Kl < : A Sg E 
LN oM 
2 


Dis.20138 


19.04.2024 FG-649 499 


FAISCEAU - MMS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810355 


7915014000 


7912508119 


7912502918 
7912503996 


7912502829 
7912533497 
7911002800 


7915010402 


7915010205 


7912533312 


7915010400 


7915010113 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
CACHE 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 
CONTACT À DOUILLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 
BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
RACCORD À VIS 


CARTER 
DOUILLE 
JOINT 

CARTER 


INSERT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


6x6 - connecteur 


6x6 - contact 


6X21 - connecteur 


6X21 - contact 
6x9 


FG-649 


validate 


vehícule 


500 


Adaptateur filtre - ->26.10.2020 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20141 


19.04.2024 FG-649 501 


Adaptateur filtre - ->26.10.2020 


Pos 


5a 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810322 


7912504943 


7912503996 


7912502829 


7912533939 


7912508119 


7912502918 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU DE CÁBLES 
BOÎTIER А DOUILLE'3-PÓLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 
BOÎTIER А ERGOTS'3-PÓLE 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


Remarque 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


502 


PREDISPOSITION ММ$ (СОТЕ ROUE) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME FIXE 


19.04.2024 FG-649 503 


PREDISPOSITION ММ$ (СОТЕ ROUE) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME FIXE 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
A1 FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V ->25.10.2018 
Pour les anciens convertisseurs 
de tension 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401128 
FAISCEAU - MMS DC-DC 24V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401276 
1 7917401291 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-12V/24V ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 12V - Remplacé code 
7917401128 
1 7917401128 1 TRANSFORMATEUR DE 150W-24V/36V 26.10.2018 |-> 
TENSION'150W/24-36V/1 DC-DC 12V 
1 7917401292 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-24V/24V ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 24V - Remplacé code 
7917401276 
1 7917401276 1 TRANSFORMATEUR DE 110W-24V/24V 26.10.2018 |-> 
TENSION DC-DC 24V 
2 9210281070 4 ÉCROU HEXAGONAL 
3 0009147004 4 RONDELLE 
4 9045320097 4 VIS CHC 
5 9062347125 8 VIS À TÊTE FRAISÉE 
6 0009654213 4 ÉLÉMENT RESSORT 
7 45753632503 1 PLAQUE'MMS RAL7021, ->| 24.02.2022 
SPARE PART 
7 45753632505 1 PLAQUE'LAQUÉE 25.02.2022 |-> 
8 45873631226 1 SUPPORT'MMS RAL7021 - 
SPARE PART 
9 0009013059 4 VIS À TÊTE PLATE 
10 9220317090 4 ÉCROU HEXAGONAL 
11 9307003014 4 RONDELLE 
12 9045302034 2 VIS CHC 


19.04.2024 FG-649 504 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 12/24V 


Dis.20140 


19.04.2024 FG-649 505 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 12/24V 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45873810352 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE ->| 25.10.2018 
2 7912508119 1 BOÏTIER А DOUILLE'2-PÓLE 6x6 - connecteur 
GY 
2 7912502918 1 CONTACT À DOUILLE 6x6 - contact 
3 7912503996 1 BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 6X7 - connecteur 
GY 
3 7912502829 1 BROCHE 6X7 - contact 


19.04.2024 FG-649 506 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 12V 


Dis.20143 


19.04.2024 FG-649 507 


FAISCEAU - MMS 


DC-DC 12V 


Pos 


4a 


5a 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45873810429 


7912508119 


7912502918 


7912503996 


7912502829 


7912533138 
7912533236 
7912533140 
7912520065 


Quant. 


4 


4 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


BOÍTIER Á DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT Á DOUILLE 
BOÍTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 

BROCHE 


BOÍTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
CONTACT Á DOUILLE 
BOÍTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
CONTACT Á DOUILLE 


Remarque 


2 broches 
1,0-2,5 


2 broches 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


508 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 24V 


Dis.20143 


19.04.2024 FG-649 509 


FAISCEAU - MMS 


DC-DC 24V 


Pos 


4a 


5a 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810430 


7912508119 


7912502918 


7912503996 


7912502829 


7912533138 
7912533236 
7912533139 
7912533236 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 

CONTACT À DOUILLE 
BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 

BROCHE 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
CONTACT À DOUILLE 
BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
CONTACT À DOUILLE 


Remarque 


2 broches 
1,0-2,5 
2 broches 


1,0-2,5 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


510 


PREDISPOSITION MMS (СОТЕ ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
* TRANSFORMATEUR DE TENSION -> PLATEFORME RELEVABLE 


19.04.2024 FG-649 511 


PREDISPOSITION ММ$ (СОТЕ ROUE) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME RELEVABLE 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
A1 FAISCEAU - MMS 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V ->25.10.2018 
Pour les anciens convertisseurs 
de tension 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401128 
FAISCEAU - MMS DC-DC 24V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401276 
1 7917401291 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-12V/24V ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 12V - Remplacé code 
7917401128 
1 7917401128 1 TRANSFORMATEUR DE 150W-24V/36V 26.10.2018 |-> 
TENSION'150W/24-36V/1 DC-DC 12V 
1 7917401292 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-24V/24V =>| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 24V - Remplacé code 
7917401276 
1 7917401276 1 TRANSFORMATEUR DE 110W-24V/24V 26.10.2018 |=> 
TENSION DC-DC 24V 
2 9210281070 4 ÉCROU HEXAGONAL 
3 0009147004 4 RONDELLE 
4 9045320097 4 VIS CHC 
5 9062347125 8 VIS À TÊTE FRAISÉE 
6 0009654213 4 ÉLÉMENT RESSORT 
7 45753632503 1 PLAQUE'MMS RAL7021, ->| 24.02.2022 
SPARE PART 
7 45753632505 1 PLAQUE'LAQUÉE 25.02.2022 |-> 
8 45873631226 1 SUPPORT'MMS ВА17021 - 
SPARE PART 
9 0009013059 4 VIS À TÊTE PLATE 
10 9220317090 4 ÉCROU HEXAGONAL 
11 9307003014 4 RONDELLE 
12 9045302034 2 VIS CHC 


19.04.2024 FG-649 512 


PREDISPOSITION ММ5 (СОТЕ CHARGE) - -> 07.09.2018 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME FIXE 


Dis.4888 /ላ X 


Vo 
<> 


ነ 


19.04.2024 FG-649 513 


PREDISPOSITION ММ5 (СОТЕ CHARGE) - -> 07.09.2018 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME FIXE 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V ->25.10.2018 

1 7917401291 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-12V/24V ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 12V 

1 7917401292 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-24V/24N ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 24V 

2 9210281070 4 ÉCROU HEXAGONAL 

3 0009147004 4 RONDELLE 

4 9045320097 4 VIS CHC 

5 45873630100 1 ÉTRIER 

6 45753632503 1 PLAQUE'MMS ВА! 7021, =>| 24.02.2022 
ЗРАВЕ РАВТ 

6 45753632505 1 PLAQUE'LAQUÉE 25.02.2022 |-> 

7 0009654272 4 ÉLÉMENT RESSORT 

8 4482951 4 ANTISCIVOLO 

9 4479416 4 SUPPORT 

10 9062347125 8 VIS À TÉTE FRAISÉE 

11 9045302034 2 VIS СНС 


19.04.2024 FG-649 514 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
DC-DC 12/24V 


e til ЕЕ 2 | 
NM ` ) 
; % è 


D e 
e 
Dis.20137 


19.04.2024 FG-649 515 


FAISCEAU - MMS 
DC-DC 12/24V 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873810354 


7915014000 


7912508119 


7912502918 
7912503996 


7912502829 
7912533497 
7911002800 


7915010402 


7915010205 


7912533312 


7915010400 


7915010113 


Quant. 


1 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CACHE 


BOÎTIER А DOUILLE'2-PÓLE 
GY 
CONTACT À DOUILLE 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


BROCHE 
BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
RACCORD À VIS 


CARTER 
DOUILLE 
JOINT 

CARTER 


INSERT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


6x6 - connecteur 


6x6 - contact 


6X7 - connecteur 


6X7 - contact 
6x9 


FG-649 


516 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ CHARGE) - 08.09.2018 -> 
+ TRANSFORMATEUR DE TENSION => PLATEFORME FIXE 


517 


FG-649 


19.04.2024 


PREDISPOSITION MMS (CÓTÉ CHARGE) - 08.09.2018 -> OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
* TRANSFORMATEUR DE TENSION -> PLATEFORME FIXE 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
A1 FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12/24V ->25.10.2018 
Pour les anciens convertisseurs 
de tension 
FAISCEAU - MMS DC-DC 12V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401128 
FAISCEAU - MMS DC-DC 24V 26.10.2018-> 
pour transformateur de tension 
7917401276 
1 7917401291 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-12V/24V ->| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 12V - Remplacé code 
7917401128 
1 7917401128 1 TRANSFORMATEUR DE 150W-24V/36V 26.10.2018 |-> 
TENSION'150W/24-36V/1 DC-DC 12V 
1 7917401292 1 TRANSFORMATEUR DE 120W-24V/24V =>| 25.10.2018 
TENSION DC-DC 24V - Remplacé code 
7917401276 
1 7917401276 1 TRANSFORMATEUR DE 110W-24V/24V 26.10.2018 |=> 
TENSION DC-DC 24V 
2 9210281070 4 ÉCROU HEXAGONAL 
3 0009147004 4 RONDELLE 
4 9045320097 4 VIS СНС 
5 45873630103 1 ÉTRIER 
6 45873631402 1 SUPPORT 
7 7948300130 1 PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 
8 50014307800 2 PLAQUE D'ARRÊT ENS. 
9 9090347143 4 VIS À TÊTE ВОМВЕЕ 
10 9308003014 4 RONDELLE 
11 9323620008 2 RONDELLE ÉLASTIQUE 
12 0009654213 4 ÉLÉMENT RESSORT 
13 9220317042 2 ÉCROU HEXAGONAL 
14 9062347125 8 VIS À TÊTE FRAISÉE 
15 9045316036 4 VIS CHC 
16 45753632503 1 PLAQUE'MMS RAL7021, =>| 24.02.2022 
SPARE PART 
16 45753632505 1 PLAQUE'LAQUÉE 25.02.2022 |-> 


19.04.2024 FG-649 518 


PREDISPOSITION ММ$ - ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ CHARGE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.20158 


19.04.2024 FG-649 519 


PREDISPOSITION MMS - ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ CHARGE) 
PLATEFORME FIXE 


Pos 


A1 


19.04.2024 


N? de 


commande 


45873630103 


45873631402 


7948300130 


50014307800 


9090347143 


9308003014 


9323620008 


0009654213 


9220317042 


9062347125 


9045316036 


45753632503 


45753632505 


Quant. 


1 


1 


1 


1 


Dénomination 
FAISCEAU - MMS 
ÉTRIER 
SUPPORT 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


PLAQUE D'ARRÉT ENS. 
VIS АТЕТЕ ВОМВЕЕ 
RONDELLE 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
ÉLÉMENT RESSORT 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
VIS CHC 


PLAQUE'MMS RAL7021, 
SPARE PART 


PLAQUE'LAQUÉE 


Remarque 


ÉCONOMIQUE 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


vehícule 


520 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ÉCONOMIQUE 


9 
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19.04.2024 _ 


521 


FAISCEAU - MMS 


ÉCONOMIQUE 
Роз № de 
commande 
1 45873810426 
2 7915010402 
3 7915010205 
4 7912533312 
5 7915010400 
6 7915010113 
7 7915014000 
8 7912508105 
9 7911002800 


19.04.2024 


Quant. 


4 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CARTER 

DOUILLE 

JOINT 

CARTER 

INSERT 

CACHE 


BOÎTIER А ERGOTS'4-POLE 6x9 
GY 


RACCORD A VIS 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


522 


PREDISPOSITION ММ5 - ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.20157 


19.04.2024 FG-649 523 


PREDISPOSITION MMS - ÉCONOMIQUE - (СОТЕ ROUE) 


PLATEFORME FIXE 


Pos №ае 


commande 


1 9062347125 


2 0009654213 


3 45753632503 


3 45753632505 


4 45873631226 


5 0009013059 


6 9220317090 


7 9045302034 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 
FAISCEAU - MMS 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉLÉMENT RESSORT 


PLAQUE'MMS RAL7021, 
SPARE PART 


PLAQUE'LAQUÉE 


SUPPORT'MMS RAL7021 - 


SPARE PART 
VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU HEXAGONAL 


VIS CHC 


Remarque 


ÉCONOMIQUE 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


vehícule 


524 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ÉCONOMIQUE 


9 
[ | 
| 5 e» | 
| E (CH | 
| : - 
| 15 «< A | 
| &» А А> ( j| 
L Ve TL 
E © | 
5 
6 
ч 
ч 
5 
» | 
2 
а 
19.04.2024 _ 


525 


FAISCEAU - MMS 


ÉCONOMIQUE 
Роз № de 
commande 
1 45873810425 
2 7915010402 
3 7915010205 
4 7912533312 
5 7915010400 
6 7915010113 
7 7915014000 
8 7912508105 
9 7911002800 


19.04.2024 


Quant. 


4 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CARTER 

DOUILLE 

JOINT 

CARTER 

INSERT 

CACHE 


BOÎTIER А ERGOTS'4-POLE 6x9 
GY 


RACCORD A VIS 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


526 


PREDISPOSITION ММ$ - ÉCONOMIQUE - (CÓTÉ ROUE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.20157 


19.04.2024 FG-649 527 


PREDISPOSITION MMS - ÉCONOMIQUE - (СОТЕ ROUE) 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos №ае 


commande 


1 9062347125 


2 0009654213 


3 45753632503 


3 45753632505 


4 45873631226 


5 0009013059 


6 9220317090 


7 9045302034 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 
FAISCEAU - MMS 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉLÉMENT RESSORT 


PLAQUE'MMS RAL7021, 
SPARE PART 


PLAQUE'LAQUÉE 


SUPPORT'MMS RAL7021 - 


SPARE PART 
VIS À TÉTE PLATE 


ÉCROU HEXAGONAL 


VIS CHC 


Remarque 


ÉCONOMIQUE 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


vehícule 


528 


FAISCEAU - MMS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ÉCONOMIQUE 


ge 


| ግ KS > 2 
| 4 poo | 
MEAN 
LN EZ 7 
© | 
Ge 5 
6 
[te] 
= 
о 
сч 
A 
а 
19.04.2024 FG-649 


529 


FAISCEAU - MMS 


ÉCONOMIQUE 
Pos № ае 
соттапае 
1 45873810427 
2 7915010402 
3 7915010205 
4 7912533312 
5 7915010400 
6 7915010113 
7 7915014000 
8 7912503996 
9 7912508105 
10 7911002800 


19.04.2024 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CARTER 

DOUILLE 

JOINT 

CARTER 

INSERT 

CACHE 


BOÎTIER А ERGOTS2-PÓLE 6X21 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE 6x9 
GY 


RACCORD À VIS 


FG-649 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


530 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


PRISE DE COURANT 12V 


Led 


9200510 


531 


FG-649 


19.04.2024 


PRISE DE COURANT 12V OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45873810356 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE Prise MMS DC / DC 12V ->| 25.10.2018 
1 45873810431 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE Prise MMS DC / DC 12V 26.10.2018 |-> 
->| 17.01.2019 
1 45873810439 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE Prise MMS DC / DC 12V 18.01.2019 |-> 
2 45873810324 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRISE DE COURANT 12V 
3 7915001004 1 PRISE DE COURANT 
4 7912508105 1 BOÎTIER А ERGOTS'4-PÓLE au transformateur de tension 
GY 7917401128 


19.04.2024 FG-649 532 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


COUVERCLE 
TETE DE VERIN 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / 
OPX 20-25 Plus 


PLATEFORME FIXE - OPX-D 20 / 
OPX-L 20 


PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16- 
20S 


PLATEFORME RELEVABLE - OPX 
20-25 / OPX 20-25 Plus 


PLATEFORME RELEVABLE - OPX- 
О 20 / OPX-L 20 


PLATEFORME RELEVABLE - OPX- 
L 12-16-20S 


valve de limitation de pression 


OPX-L 12-16 -20S 


FG-700 


534 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


19.04.2024 


FG-701 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


05.4769 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


A1 
A2 


A3 


о бсо са 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45876120402 


45876120406 


0009141823 


9455622192 


0039050801 


9045311236 


9710011453 


45874483501 
45874483500 
0009431013 
0009445008 
7914990986 


45876120600 


9045320243 


9308003020 


0009552193 


52004460904 


0009452218 


9714010843 


9721002112 


0009040104 


0009552538 


Quant. 


1 


1 


12 


Dénomination 


GROUPE HYDRAULIQUE 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE STD 


ENTRETOISE 
RONDELLE 
CIRCLIP 
ÉCROU CAGE 
VIS CHC 
RACCORD 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
MANOCONTACT 
CAPTEUR DE PRESSION 
PASSE-CÁBLE 


RENFORT 

VIS СНС 

RONDELLE 
COLLIER DE FLEXIBLE 
GUIDAGE 
RACCORD DE MESURE 
RACCORD 

RACCORD 

ÉCROU DE BLOCAGE 


COLLIER POUR TUBE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 

PLATEFORME FIXE 

20 Q.li 

ОРХ 20 / ОРХ 20 Plus 

25 ОЛІ 

ОРХ 25 / ОРХ 25 Plus 
=>| 24.02.2022 
25.02.2022 |=> 


TROG 53 
TROG 54 
manocontact numérique 


manocontact analogique 


FG-701 


vehícule 


536 


GROUPE HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 


FG-711 


Dis.4745 


537 


GROUPE HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE 


Pos N°de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 0009443044 1 
6 0009046143 1 
7 7915659800 1 
8 0009034063 1 
9 0009524087 1 
10 0009620504 1 
11 0009763209 1 
12 0009760997 1 
13 0009812295 1 
13 0009812378 1 
14 0009179615 1 
14 0009179629 1 
15 0009837023 1 
16 0009179616 1 
17 0009820540 1 
18 0009839601 1 
19 0009831434 1 
20 0009839941 1 
21 7419900005 1 
22 0009810965 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
ÉCROU 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 

VIS DE FERMETURE 
BOUCHON OBTURATEUR 
ENTRAÏNEUR 

MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
POMPE À ENGRENAGE 


TUBE'CONDUITE 
DASPIRATION 


TUBE'CONDUITE 
DASPIRATION 


FILTRE D'ASPIRATION 


TUBE'CONDUITE DE 
RETOUR 


RÉSERVOIR D'HUILE 
ADAPTATEUR 
FILTRE À HUILE 
PIÉCES DE FIXATION 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 04.03.2022 
05.03.2022 |-> 


->| 04.03.2022 


05.03.2022 |-> 


vehícule 


538 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 
20 ОЛІ 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4755 


19.04.2024 FG-817 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 


20 ОЛІ 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874408900 


50024451400 


50024450029 


9464620270 


0009620018 


0009623393 


50024464100 


0009632518 


0009621997 


0009622446 


0009623395 


0009610048 


9008304121 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
TUBE CYLINDRIQUE 
TIGE DE PISTON 

JONC D'ARRÉTA45 
BOUCHON OBTURATEUR 
BAGUE DE GUIDAGE 
TÉTE DE VÉRIN 

JOINT TORIQUE 

BAGUE À GORGE 

JOINT RACLEUR 

BAGUE DE GUIDAGE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


540 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 
25 ОЛІ 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4756 


19.04.2024 FG-817 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 


25 ОЛ 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874408902 


50024451430 


50024450030 


9464620275 


0009620018 


0009623394 


50024464101 


0009630625 


0009620913 


0009622416 


0009623397 


9008304121 


0009610048 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
TUBE CYLINDRIQUE 

TIGE DE PISTON 

JONC D'ARRÊTA50 
BOUCHON OBTURATEUR 
BAGUE DE GUIDAGE 
TÉTE DE VÉRIN 

JOINT TORIQUE 

BAGUE À GORGE 

JOINT RACLEUR 

BAGUE DE GUIDAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


542 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX-D 20 / OPX-L 20 


19.04.2024 FG-701 543 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE - OPX-D 20 / OPX-L 20 


Роз № ае 
соттапае 

А1 

А2 


1 45874483500 
1 45874483501 
2 45874453900 


3 0009040104 


4 9710011453 


5 9714010563 


6 9715002683 


Y 0009445008 
8 0009431013 
9 0009452218 


10 0009552193 


11 52004460904 


12 7914990986 


13 45876120600 


14 9045320243 


15 9308003020 


16 9721000212 


17 45874483502 


18 0009552503 


19 9045311135 


20 9323620014 


21 9710011453 


22 45876120402 


22 45876120406 


23 0039050801 


24 9045311236 


25 0009141823 


26 9455622192 


19.04.2024 


Quant. 


12 


Dénomination 


GROUPE HYDRAULIQUE 


VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
GUIDE DE FLEXIBLE 


ÉCROU DE BLOCAGE 
RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 


CAPTEUR DE PRESSION 
MANOCONTACT 
RACCORD DE MESURE 


COLLIER DE FLEXIBLE 
GUIDAGE 
PASSE-CÁBLE 
RENFORT 

VIS СНС 

RONDELLE 
RACCORD 

CONDUITE FLEXIBLE 
COLLIER POUR TUBE 
VIS СНС 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
RACCORD 


ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE STD 


ENTRETOISE 
ÉCROU CAGE 
VIS CHC 
RONDELLE 


CIRCLIP 


FG-701 


Remarque 


TROG 54 
TROG 53 


analogique 


numérique 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


PLATEFORME FIXE 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


544 


GROUPE HYDRAULIQUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Dis.4854 


19.04.2024 FG-711 545 


GROUPE HYDRAULIQUE 
РЕАТЕРОВМЕ ҒІХЕ 


Pos № de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 000983251 1 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009524087 1 
9 0009821614 1 
10 0009760800 1 
11 0009812296 1 
12 0009822820 1 
13 0009831501 1 
14 0009822821 1 
15 0009820545 1 
16 0009839601 1 
17 0009831434 1 
18 0009839941 1 
19 0009442555 1 
20 0009442555 1 
21 7419900005 1 
22 0009810973 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 
ACCOUPLEMENT 
MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 


FILTRE 
TUBE 


RÉSERVOIR D'HUILE3,0L 
ADAPTATEUR 

FILTRE À HUILE 

PIÈCES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
BLOC DE SOUPAPES 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


crépine d'aspiration 


vehícule 


546 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4756 


19.04.2024 FG-817 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874408902 


50024451430 


50024450030 


9464620275 


0009620018 


0009623394 


50024464101 


0009630625 


0009620913 


0009622416 


0009623397 


9008304121 


0009610048 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
TUBE CYLINDRIQUE 

TIGE DE PISTON 

JONC D'ARRÊTA50 
BOUCHON OBTURATEUR 
BAGUE DE GUIDAGE 
TÉTE DE VÉRIN 

JOINT TORIQUE 

BAGUE À GORGE 

JOINT RACLEUR 

BAGUE DE GUIDAGE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


548 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


14 


13 


NE. 
А4 | 


Dis.4850 


19.04.2024 FG-701 549 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME FIXE - OPX-L 12-16-205 


Pos № аде Quant. Dénomination 
commande 

A1 GROUPE HYDRAULIQUE 

A2 GROUPE HYDRAULIQUE 

A3 VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 

A4 VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 

1 45876120404 1 ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE 

1 45906120400 1 ENTRETOISE'VÉRIN 

2 0009552538 2 COLLIER POUR TUBE 

3 0009040104 1 ÉCROU DE BLOCAGE 

4 9714010563 1 RACCORD 

5 9715002683 1 RACCORD 

6 9710011453 1 RACCORD 

7 45874483500 1 CONDUITE FLEXIBLE 

7 45874483501 1 CONDUITE FLEXIBLE 

8 0009431013 1 MANOCONTACT 

8 0009445008 1 CAPTEUR DE PRESSION 

9 7914990986 2 PASSE-CÁBLE 

10 45876120600 2 RENFORT 

11 9045320243 e VIS CHC 

12 9308003020 2 RONDELLE 

18 0009552193 1 COLLIER DE FLEXIBLE 

14 52004460904 1 GUIDAGE 

15 0009452218 1 RACCORD DE MESURE 

19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


OPX L16 - ОРХ 1205 
OPX L12 
OPX L16 - ОРХ 1205 


OPX L12 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


TROG 54 
TROG 53 


manocontact numérique - utiliser 
ЕЛІНЕ 


manocontact analogique 


enlever bague intérieur 


FG-701 550 


GROUPE HYDRAULIQUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L16 - OPX 120$ 


Dis.4847 


19.04.2024 FG-711 551 


GROUPE HYDRAULIQUE 
ОРХ L16 - OPX L20S 


Pos № de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445110 1 
5 0009443045 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009034063 1 
9 0009524087 1 
10 0009763209 1 
11 0009760800 1 
12 0009812294 1 
13 0009179620 1 
14 0009831501 1 
15 0009179621 1 
16 0009820544 1 
17 0009839601 1 
18 0009831434 1 
19 0009839941 1 
20 0009442557 1 
21 7419900005 1 
22 0009810967 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 

VIS DE FERMETURE 
ENTRAÏNEUR 

MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 


FILTRE 
TUBE 


RÉSERVOIR D'HUILE2,5L 
ADAPTATEUR 

FILTRE À HUILE 

PIÉCES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


crépine d'aspiration 


vehícule 


552 


GROUPE HYDRAULIQUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L12 


Dis.4743 


19.04.2024 FG-711 553 


GROUPE HYDRAULIQUE 


ОРХ 112 
Pos N°de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 0009832506 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009034063 1 
9 0009524087 1 
10 0009763209 1 
11 0009760997 1 
12 0009812296 1 
13 0009822820 1 
14 0009837027 1 
15 0009822821 1 
16 0009820541 1 
17 0009839601 1 
18 0009831434 1 
19 0009839941 1 
20 0009442557 1 
21 7419900005 1 
22 0009810969 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 

VIS DE FERMETURE 
ENTRAÍNEUR 

MOTEUR DE POMPE 
POMPE Á ENGRENAGE 
TUBE 

FILTRE D'ASPIRATION 
TUBE 

RÉSERVOIR D'HUILE 
ADAPTATEUR 

FILTRE A HUILE 

PIECES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


554 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L16 - ОРХ 120$ 


Dis.10175 


19.04.2024 FG-817 555 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L16 - ОРХ 120$ 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874408901 1 VERIN D'ELEVATION ENS. 

2 45874464100 1 TETE DE VERIN 

3 45874460908 1 GUIDAGE 

4 45874456101 1 BANDE CAOUTCHOUG 

5 0009447435 1 SOUPAPE 
D'ÉTRANGLEMENT3/8-1MM- 
19L/MIN 

6 0009610048 1 BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 

7 9008311121 1 VIS À TÉTE HEXAGONALE 


19.04.2024 FG-817 556 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 
OPX L12 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10176 


19.04.2024 FG-817 


VERIN ELEVATION VERS. STANDARD-DUPLEX-TRIPLEX 


OPX L12 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874408911 


0009447450 


45874464101 


45874456100 


0009623395 


0009610048 


9008311121 


Quant. Dénomination Remarque 


1 VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
1 SOUPAPE DE SÉCURITÉ 
1 TÉTE DE VÉRIN 

1 BANDE CAOUTCHOUC 

1 BAGUE DE GUIDAGE 


1 BAGUE 
D'ÉTANCHÉITÉ6X10X1 


1 VIS À TÉTE HEXAGONALE 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


558 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
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19.04.2024 FG-701 


559 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos № ае 
соттапае 
А1 
А2 
АЗ 
1 45876120402 
1 45876120406 
2 0009141823 
3 9455622192 
4 0039050801 
5 9045311236 
6 9710011453 
7 45874483501 
7 45874483500 
8 0009431013 
8 0009445008 
9 7914990986 
10 45876120600 
11 9045320243 
12 9308003020 
13 0009552193 
14 52004460904 
15 0009040104 
16 0009552538 
17 45874483504 
1174 45874483507 
17 
18 45874483505 
19 9710011452 
20 9721000810 
21 9710011453 
22 9714010563 
23 9715002683 
24 7915491049 


19.04.2024 


Quant. 


1 


1 


12 


Dénomination 


GROUPE HYDRAULIQUE 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE STD 


ENTRETOISE 
RONDELLE 
CIRCLIP 
ÉCROU CAGE 
VIS CHC 
RACCORD 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
MANOCONTACT 
CAPTEUR DE PRESSION 
PASSE-CÁBLE 


RENFORT 

VIS СНС 

RONDELLE 

COLLIER DE FLEXIBLE 
GUIDAGE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
COLLIER POUR TUBE 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 


RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 


MANOCONTACT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 

PLATEFORME RELEVABLE 

20 Q.li 

ОРХ 20 / ОРХ 20 Plus 

25 ОЛІ 

ОРХ 25 / ОРХ 25 Plus 
=>| 24.02.2022 
25.02.2022 |=> 

TROG 53 

TROG 54 

manocontact numérique 

manocontact analogique 

TROG 53 =>| 09.02.2024 

TROG 54 =>| 09.02.2024 

TROG 53 / TROG 54 09.02.2024-> 
=>| 09.02.2024 
=>| 09.02.2024 

manocontact 

FG-701 


vehícule 


560 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque 
commande 

25 0009452218 1 RACCORD DE MESURE 

26 9289003218 2 RONDELLE 16x24x1,5 


D'AJUSTAGE16X24X1,5 


19.04.2024 FG-701 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 09.02.2024 


vehícule 


562 


GROUPE HYDRAULIQUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


፳ 
+ 
іл 
a 


563 


19.04.2024 FG-711 


GROUPE HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 0009443044 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009524087 1 
9 0009821614 1 
10 0009760997 1 
11 0009812296 1 
12 0009822819 1 
13 0009837023 1 
14 0009179616 1 
15 0009820540 1 
16 0009839601 1 
17 0009831434 1 
18 0009839941 1 
19 0009442555 1 
20 0009442556 1 
21 7419900005 1 
22 0009736507 1 
23 0009810966 1 
24 0009526408 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 


SOLÉNOÏDE 2Y3 
VIS DE FERMETURE 


ACCOUPLEMENT 
MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 

FILTRE D'ASPIRATION 


TUBE'CONDUITE DE 
RETOUR 


RÉSERVOIR D'HUILE 
ADAPTATEUR 
FILTRE À HUILE 
PIÉCES DE FIXATION 


BLOC DE SOUPAPES 2Y2 
BLOC DE SOUPAPES 


ACCESSOIRES 


SOLÉNOÏDE 2Y15 
GROUPE MOTO-POMPE 


BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


564 


conduite flexible OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4587.4483516 


19.04.2024 565 


conduite flexible 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874483516 


9031324126 


0009552220 


Quant. 


Dénomination 


CONDUITE FLEXIBLE 
VIS À TÉTE HEXAGONALE 


COLLIER 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


566 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX-D 20 / OPX-L 20 


26 Ca 
= 
<> 

25. мі 
= 

11 = 
2A2 4 


015.20268 


19.04.2024 FG-701 567 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


A1 
A2 


27 


28 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874483500 
45874483501 
45874453900 


0009040104 


9710011453 


9714010563 


9715002683 


0009445008 
0009431013 
0009452218 


0009552193 


52004460904 


7914990986 


45876120600 


9045320243 


9308003020 


9721000212 


45874483502 


0009552503 


9045311135 


9323620014 


9710011453 


45876120402 


45876120406 


0039050801 


9045311236 


0009141823 


9455622192 


9721000810 


45874483504 


Quant. 


Dénomination Remarque 


GROUPE HYDRAULIQUE 


VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 


TRIPLEX 
CONDUITE FLEXIBLE TROG 54 
CONDUITE FLEXIBLE TROG 53 


GUIDE DE FLEXIBLE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 


CAPTEUR DE PRESSION 
MANOCONTACT 
RACCORD DE MESURE 


COLLIER DE FLEXIBLE 
GUIDAGE 
PASSE-CÁBLE 
RENFORT 

VIS СНС 

RONDELLE 
RACCORD 

CONDUITE FLEXIBLE 
COLLIER POUR TUBE 
VIS СНС 

RONDELLE ÉLASTIQUE 
RACCORD 


ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE STD 


ENTRETOISE 
ÉCROU CAGE 
VIS CHC 
RONDELLE 
CIRCLIP 
RACCORD 


CONDUITE FLEXIBLE TROG 53 


FG-701 


PLATEFORME RELEVABLE 


manocontact analogique 


manocontact numérique 


validate 


=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |=> 


=>| 09.02.2024 


=>| 09.02.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


568 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

28 45874483507 1 CONDUITE FLEXIBLE TROG 54 =>| 09.02.2024 

28 1 CONDUITE FLEXIBLE TROG 53 / TROG 54 09.02.2024-> 

29 45874483505 1 CONDUITE FLEXIBLE =>| 09.02.2024 

30 7915491049 1 MANOCONTACT manocontact 

31 9710011452 1 RACCORD 

32 9289003218 2 RONDELLE 16x24x1,5 =>| 09.02.2024 


D'AJUSTAGE16X24X1,5 


19.04.2024 FG-701 570 


GROUPE HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.4855 


19.04.2024 FG-711 571 


GROUPE HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos N°de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 000983251 1 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009524087 1 
9 0009821614 1 
10 0009760800 1 
11 0009812296 1 
12 0009822820 1 
13 0009831501 1 
14 0009822821 1 
15 0009820545 1 
16 0009839601 1 
17 0009831434 1 
18 0009839941 1 
19 0009442555 1 
20 0009442558 1 
21 7419900005 1 
22 0009810974 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 
ACCOUPLEMENT 
MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 


FILTRE 
TUBE 


RÉSERVOIR D'HUILE3,0L 
ADAPTATEUR 

FILTRE À HUILE 

PIÈCES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
BLOC DE SOUPAPES 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


crépine d'aspiration 


vehícule 


572 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX-L 12-16-205 


13 © АД 


015.20269 


19.04.2024 FG-701 573 


EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
PLATEFORME RELEVABLE - OPX-L 12-16-205 


Pos № аде Quant. 
commande 

A1 

A2 

A3 

А4 

1 45876120404 1 
1 45906120400 1 
2 7915491049 1 
3 9715002683 1 
4 9714010563 1 
5 9721000810 1 
6 9710011453 1 
7 45874483501 1 
7 45874483500 1 
8 0009431013 1 
8 0009445008 1 
9 7914990986 2 
10 45876120600 2 
11 9045320243 2 
12 9308003020 2 
13 0009552193 1 
14 52004460904 1 
15 0009040104 1 
16 0009552538 2 
17 45874483504 1 
17 45874483507 1 
17 1 
18 45874483505 1 
19 9710011452 1 
20 0009452218 1 
21 9289003218 2 

19.04.2024 


Dénomination 


GROUPE HYDRAULIQUE 
GROUPE HYDRAULIQUE 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


VERIN ELEVATION VERS. 


STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


ENTRETOISE'TENON 
CYLINDRE 


ENTRETOISE'VÉRIN 


MANOCONTACT 
RACCORD 


RACCORD 
RACCORD 
RACCORD 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
MANOCONTACT 
CAPTEUR DE PRESSION 
PASSE-CÁBLE 


RENFORT 

VIS СНС 

RONDELLE 

COLLIER DE FLEXIBLE 
GUIDAGE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
COLLIER POUR TUBE 


CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 
CONDUITE FLEXIBLE 


RACCORD 
RACCORD DE MESURE 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE16X24X1,5 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate 
OPX L16 - OPX L20S 
OPX L12 
OPX L16 - OPX L20S 
OPX L12 
=>| 24.02.2022 
25.02.2022 |=> 
manocontact 
=>| 09.02.2024 
TROG 53 
TROG 54 
manocontact numérique 
manocontact analogique 
TROG 53 =>| 09.02.2024 
TROG 54 =>| 09.02.2024 
TROG 53 / TROG 54 09.02.2024-> 
=>| 09.02.2024 
16x24x1,5 =>| 09.02.2024 
FG-701 


vehícule 


574 


GROUPE HYDRAULIQUE 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L16 - OPX 120$ 


Dis.4744 


19.04.2024 FG-711 575 


GROUPE HYDRAULIQUE 
OPX L16 - ОРХ 1205 


Pos № de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445194 1 
5 0009832506 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009524087 1 
9 0009821614 1 
10 0009760997 1 
11 0009812296 1 
12 0009822820 1 
13 0009837027 1 
14 0009822821 1 
15 0009820541 1 
16 0009839601 1 
17 0009831434 1 
18 0009839941 1 
19 0009442555 1 
20 0009442556 1 
21 7419900005 1 
23 0009810970 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 
ACCOUPLEMENT 
MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 

FILTRE D'ASPIRATION 
TUBE 

RÉSERVOIR D'HUILE 
ADAPTATEUR 

FILTRE À HUILE 

PIÉCES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
BLOC DE SOUPAPES 


ACCESSOIRES 
GROUPE MOTO-POMPE 


Kit balai 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


576 


GROUPE HYDRAULIQUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX L12 


Dis.4848 


19.04.2024 FG-711 577 


GROUPE HYDRAULIQUE 


ОРХ 112 
Pos N°de Quant. 
commande 
1 0009444304 1 
2 0009631085 1 
3 0009440961 1 
4 0009445110 1 
5 0009443045 1 
6 0009445116 1 
7 0009736347 1 
8 0009524087 1 
9 0009821614 1 
10 0009760800 1 
11 0009812294 1 
12 0009179620 1 
13 0009831501 1 
14 0009179621 1 
15 0009820544 1 
16 0009839601 1 
17 0009831434 1 
18 0009839941 1 
19 0009442555 1 
20 0009442556 1 
21 7419900005 1 
22 0009810968 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


PORTE VALVE 
JOINT TORIQUE 


VALVE DE LIMITATION DE 
PRESSION 


VALVE 
RÉGULATEUR DE DÉBIT 
VALVE 

SOLÉNOÏDE 

VIS DE FERMETURE 
ACCOUPLEMENT 
MOTEUR DE POMPE 
POMPE À ENGRENAGE 
TUBE 


FILTRE 
TUBE 


RÉSERVOIR D'HUILE2,5L 
ADAPTATEUR 

FILTRE À HUILE 

PIÈCES DE FIXATION 
BLOC DE SOUPAPES 
BLOC DE SOUPAPES 
ACCESSOIRES 


GROUPE MOTO-POMPE 


FG-711 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


crépine d'aspiration 


vehícule 


578 


COUVERCLE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
valve de limitation de pression 


Dis.7226 


19.04.2024 


579 


COUVERCLE 


valve de limitation de pression 


Роз № ае Quant. Dénomination 
commande 
1 0009626407 1 CACHE 


19.04.2024 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


580 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ТЕТЕ DE VERIN 
OPX-L 12-16 -20S 


FG-810 


19.04.2024 


ТЕТЕ DE VERIN 
OPX-L 12-16 -205 


Pos 


А1 


А2 


21 


22 
22 
23 
23 
24 


19.04.2024 


№ de 
commande 


0009147021 


0009230338 


0039162200 


1804460802 


1804464503 
45874464501 
1804464600 


45754465501 


9008320129 


9380620264 


1804465508 


9291003022 


0009041226 


9220317140 


0009124057 


9395003081 


9008311132 


9292003014 


9220317090 


1804462517 


1804462538 


9495093069 
9495093071 


9495093077 


45874462601 
45874462603 
45874462600 
45874462602 
9045316183 


Quant. 


Dénomination 


VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


VERIN ELEVATION VERS. 
STANDARD-DUPLEX- 
TRIPLEX 


RONDELLE 
DOUILLE 
BAGUE 
AXE 


CHAPE 
CHAPE 
TÓLE DE PROTECTION 


SUPPORT DE СНАМЕ 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 
TIRANT DE CHAINE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU HEXAGONAL 

AXE 

GOUPILLE FENDUE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 


SUPPORT TIRANT DE 
СНАМЕ 


SUPPORT DE СНАМЕ 


CHAINE FLYER 
СНАІМЕ FLYER 


CHAÍNE FLYER 


ÉTRIER 
ÉTRIER 
ÉTRIER 
ÉTRIER 
VIS CHC 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX L16 - ОРХ 1205 


OPX L12 


OPX L16 - OPX 1205 
OPX L12 


OPX-L 205 


71 MAILLONS 
OPX-L 16 


77 MAILLONS 
OPX-L 12 


étrier OPX L16 - OPX L20S 
étrier OPX-L 12 

entretoise OPX L16 - OPX 120$ 
entretoise OPX-L 12 


FG-810 


582 


ТЕТЕ ОЕ VERIN 
OPX-L 12-16 -20$ 


Pos №ае 
commande 


25 0009147009 


19.04.2024 


Quant. 


6 


Dénomination 


RONDELLE 


Remarque 


FG-810 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


584 


SYSTEME LEVEE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

SYSTEME DE PRISE DE OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 

CHARGE avec GALLETS RECEPTION 
PALLET 

SYSTEME DE PRISE DE OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 

CHARGE avec GALLETS RECEPTION 
PALLET 

SYSTEME DE PRISE DE OPX-L 20 / OPX-D 20 

CHARGE avec GALLETS RECEPTION 
PALLET 

SYSTEME DE PRISE DE OPX-L 20S 

CHARGE L = 2390 / b5 = 540 

MAT ELEVATEUR OPX-L 12-16 -20S 

MAT ELEVATEUR OPX-L 20 / OPX-D 20 

INTÉRIEUR « GRILLE DE 

PROTECTION 

MÁT ÉLÉVATEUR OPX-L 20 / OPX-D 20 


EXTÉRIEUR + CYLINDRES 


FIXATION DE PALETTE 
VERTICAL 


19.04.2024 FG-800 586 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.4722 


19.04.2024 FG-311 587 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


A1 


A2 


о о о о 


19.04.2024 


№ de 
соттапае 


45584461002 
45624461000 
45584461006 
45624461001 
9380620324 


9380620326 


45874406705 


45874461013 
45874461006 
9289003323 


45874461014 
45874461007 
45874461027 
9289003326 


9380620324 


45875201105 


45875201107 


45874302308 
45874302307 
45874302306 
45874302305 
45874302304 
45874302303 
45874302302 
45874302300 
45874302301 
45874461012 
45874461005 
9607021061 


9607021060 


50024071500 


45874071500 
9062366180 


Quant. 


TO m MY m PL 


N Wy jm (IND jm Im 5 


Dénomination 


GALET SIMPLE 


GALET DOUBLE 


BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
GALET ENS. 


AXE'PALIER 
AXE'PALIER 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X0,5 


AXE'PALIER 
AXE'PALIER 
POINTE EN ACIER'MONTANT 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 


LEVIER ENS. 


LEVIER ENS.'MONTANT 


MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
AXE'PALIER 


AXE'PALIER 
GRAISSEUR À CÓNE 


GRAISSEUR À CÓNE 
GOUPILLE'FUSIBLE 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX 20 / OPX20 iGo neo / OPX- 
L20 / OPX-L20 iGo neo 


OPX 25 / OPX 20 Plus / OPX 25 
Plus / OPX 25 iGo neo / OPX-L 20 / 
OPX-L 20 iGo neo/ OPX-L 20S / 
OPX-L 16 / OPX-L 20S iGo neo 


2T 
2,5t 
2T 
2,5t 


2] 
2,51 


2Т 
2,51 
В5=670 тт 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


L-990 X-805 
L=1190 Х-1005 
1-1450 Х-1265 
L=1650 Х-1067 
1-1650 Х-1427 
L=2150 Х-1375 
L=2150 Х-1605 
L-2390 X-1845 
1-1800/2390 Х-1615 
2T 

2,5t 


В5=670 mm 


FG-311 


588 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


19.04.2024 


N? de 


commande 


9289003326 


9380620326 


45874461704 


9208156160 


9008311416 


9308003022 


9323620022 


9008311298 


45874464906 


45874008202 


9291003025 


9395003179 


Dénomination Remarque 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X1 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
CALE 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

RONDELLE ÉLASTIQUE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RESSORT 
HÉLICOÏDAL'LEVIER 
GALET ENS. 
PALLET 
RONDELLE 
GOUPILLE FENDUE 
FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


avec GALLETS RECEPTION 


vehícule 


590 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Dis.4711 


19.04.2024 FG-311 591 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos №ае 
commande 

A1 

A2 


1 45584461002 
1 45624461000 
45584461006 
45624461001 
45874461016 
45874461009 
45874461028 
45874461017 
45874461010 
9380620324 


a + + OO о о NN 


6 9289003323 


7 45874406704 


8 52004462705 


9 9380620326 


10 45875201104 


10 45875201106 


11 45874302312 


11 45874302312 


11 45874302313 


11 45874302314 
11 45874302314 
12 9607021061 


13 9607021060 


14 50024071500 


14 45874071500 
15 9062366180 


16 45874461015 
16 45874461008 
17 45874461704 


18 9208156160 


19.04.2024 


Quant. 


о ኮን оғ ә rm m mnm m PLY 


መፍ 
= 


Dénomination 


GALET SIMPLE 


GALET DOUBLE 


BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
BOULON D'ACCOUPLEMENT 
AXE'PALIER 

AXE'PALIER 

CÓNE D'ARTICULATION 
AXE'PALIER 

AXE'PALIER 

GOUPILLE ÉLASTIQUE 
RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X0,5 
GALET ENS. 


RONDELLE 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 


LEVIER ENS. 


LEVIER ENS. 
BARRE D'ACCOUPLEMENT 
ENS. 


BARRE D'ACCOUPLEMENT 
ENS. 


BARRE D'ACCOUPLEMENT 
ENS. 


MONTANT ENS. 
MONTANT ENS. 
GRAISSEUR À CÓNE 


GRAISSEUR À CÓNE 
GOUPILLE'FUSIBLE 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
VIS À TÉTE FRAISÉE 


AXE'PALIER 
AXE'PALIER 
CALE 


ÉCROU HEXAGONAL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX 20 / OPX20 iGo neo / OPX- 
L20 / OPX-L20 iGo neo 


OPX 25 / OPX 20 Plus / OPX 25 
Plus / OPX 25 iGo neo / OPX-L 20 / 
OPX-L 20 iGo neo/ OPX-L 20S / 
OPX-L 16 / OPX-L 20S iGo neo 


21 

2,5t 

2T 

2,8 

2T 

2,5t 

B5=670 mm 
2T 

2,51 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 


1-1800 Х-1615 


L-2390 X-1615 


L-2390 X-1845 


L-2900 X-2125 
L=3100 Х-2125 


В5-670 mm 


2T 
2,5t 


FG-311 


592 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9008311416 


9308003022 


9323620022 


9008311298 


45874464906 


45874008202 


9291003025 


9395003179 


Quant. Dénomination Remarque 


2 VIS À TÊTE HEXAGONALE 
4 RONDELLE 

4 RONDELLE ÉLASTIQUE 

4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 


1 RESSORT 
HELICOIDAL'LEVIER 


2 GALET ENS. 
4 RONDELLE 


2 GOUPILLE FENDUE 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


594 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Dis.4711 


19.04.2024 FG-311 595 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


A1 


A1 
A2 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45624461000 
45874461002 
45624461001 
45874461001 
45874461009 


45874461010 


9380620324 


9289003323 


45874406704 


52004462705 


9380620330 


45875201104 


45874302315 


45874302317 


9607021061 


9607021060 
50024071500 


9062366180 


45874461008 


45874461704 


9208156160 


9008311416 


9308003022 


0009147014 


9008311298 


45874464906 


Quant. 


N m nm m № 


10 


12 


Dénomination 


GALET SIMPLE 


GALET SIMPLE 
GALET DOUBLE 


GALET DOUBLE 

BOULON D'ACCOUPLEMENT 
AXE 

BOULON D'ACCOUPLEMENT 
AXE 

AXE'PALIER 


AXE'PALIER 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE22X30X0,5 


GALET ENS. 
RONDELLE 
GOUPILLE ÉLASTIQUE 


LEVIER ENS. 


BARRE D'ACCOUPLEMENT 
ENS. 


BARRE D'ACCOUPLEMENT 
ENS. 


GRAISSEUR À CÓNE 


GRAISSEUR À CÓNE 
GOUPILLE'FUSIBLE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 
AXE'PALIER 

CALE 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


RESSORT 
HÉLICOÏDAL'LEVIER 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validatè vehícule 


OPX 20 / OPX20 iGo neo / OPX- 
L20 / OPX-L20 iGo neo 


OPX-D 20 


OPX 25 / OPX 20 Plus / OPX 25 
Plus / ОРХ 25 iGo neo / OPX-L 20 / 
OPX-L 20 iGo neo/ OPX-L 205 / 
OPX-L 16 / OPX-L 205 iGo neo 


OPX-D 20 
OPX-L 20 
OPX-D 20 
OPX-L 20 
OPX-D 20 


EQUIPEMENT CHAMBRE DU 
FROID 
OPX-L 20 


OPX-D 20 


N20C D 


FG-311 596 


SYSTEME DE PRISE DE CHARGE 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


25 


26 


19.04.2024 


№ de 
Commande 


45874008202 


9291003025 


9395003179 


Quant. 


Dénomination Remarque 


GALET ENS. 
RONDELLE 


GOUPILLE FENDUE 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


598 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20$ 


Dis.4861 


19.04.2024 FG-311 599 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20$ 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
А1 SYSTEME DE PRISE DE OPX-L 20S 
CHARGE 
1 45874461708 1 CAME 
2 45874461709 1 CAME 
3 45874462200 1 PLAQUE 
4 45874462203 1 РІЕСЕ D'ARRÉT 
5 45874461304 2 PLAQUE 
6 9008311298 6 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
7 0009147014 6 RONDELLE 
8 9008311416 2 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
9 9308003022 1 RONDELLE 
9 9208156160 2 ÉCROU HEXAGONAL 
10 9062337178 6 VIS À TÉTE FRAISÉE 
11 9289003424 8 RONDELLE 
D'AJUSTAGE26X37X0,5 
12 9062311178 4 VIS À TÉTE FRAISÉE 
13 50024071500 4 GOUPILLE'FUSIBLE 
14 45878512603 4 PIVOT CENTRAL 


19.04.2024 FG-311 600 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE 
OPX-L 20$ 


19.04.2024 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4863 


SYSTÉME DE PRISE DE CHARGE 


OPX-L 20$ 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009230265 


45878512601 


45878501100 


0009230348 


45878512602 


9062311178 


50024071500 


45878501601 


45878501603 


9289003473 


9289003476 


9289003483 


45878512600 


9380620305 


45878511103 


9062316239 


0009933902 


45474013305 


45878510511 


9289003442 


0009235223 


9062366316 


Quant. 


4 


Dénomination Remarque 


COUSSINET DE PALIER 
PIVOT CENTRAL 
GALET PORTEUR ENS. 
COUSSINET DE PALIER 
PIVOT CENTRAL 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
GOUPILLE'FUSIBLE 
LEVIER ENS. 

LEVIER ENS. 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE30X42X0,5 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE30X42X1 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE30X42X2 


PIVOT CENTRAL 


30x42x0,5 


30x42x1 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 
FERMOIR 

VIS Á TÉTE FRAISÉE 
GALET PORTEUR 
ENTRETOISE 
SUPPORT 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE28X39X0,5 


COUSSINET DE PALIER 


VIS АТЕТЕ 
FRAISÉE'M12X100-10.9-ZLS- 
KLR 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


602 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


mát élévateur 
OPX-L 12-16 -205 


ОРВР sta 


603 


FG-811 


19.04.2024 


mát élévateur 
OPX-L 12-16 -205 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9007386412 


0009040107 


0009147019 


9210281140 


9008311295 


9045316300 


0009040106 


45874461402 


45874321400 


45874100107 
45874100108 
45874461403 


9062347304 


0009040106 


45904321400 


45904321401 


Quant. 


Dénomination 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
BUTÉE 

COUSSINET 


MÁT ÉLÉVATEUR ENS. 
MÁT ÉLÉVATEUR ENS. 
BUTÉE 


VIS À TÉTE FRAISÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
COUSSINET'ENTRETOISE 


COUSSINET'ENTRETOISE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 12 / OPX-L 205 
OPX-L 16 


FG-811 


validate 


=>| 04.10.2019 


уеһісше 


604 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


^ 


МАТ ÉLÉVATEUR INTÉRIEUR + GRILLE DE PROTECTION 


OPX-L 20 / OPX-D 20 


Seer sid 


605 


FG-811 


19.04.2024 


МАТ ÉLÉVATEUR INTÉRIEUR + GRILLE DE PROTECTION 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


оо o 


19.04.2024 


N? de 
commande 


52004465500 


52004469308 


52004469307 


9045377129 


52004461401 


0009249379 
0009249380 
0009249381 
0009013032 


52004102507 


52004462704 


52004462705 


50104363100 
0009147017 


Quant. 


о ә m № 


Dénomination Remarque 


SUPPORT DE CHAÍNE 
TÓLE DE PROTECTION 
TÓLE DE PROTECTION 
VIS CHC 

BUTÉE 


GALET D'APPUI28X75,2X23 
GALET D'APPUI28X75,7X23 
GALET D'APPUI28X76,2X23 
VIS À TÉTE PLATE 


Ø 75,2 mm 
Ø 75,7 mm 
2 76,2 mm 


МАТ ÉLÉVATEUR 
INTÉRIEUR ENS. 


RONDELLE 
RONDELLE 


GRILLE DE PROTECTION 
RONDELLE 


FG-811 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


seulement pour H=1450 


vehícule 


606 


МАТ ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR + CYLINDRES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


14 
A1 — 
A2 
1 
i= 
5--<> EP A^ 
E A2 
2 8 9 
CH O 


Dis.4862 


19.04.2024 


FG-811 


607 


МАТ ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR + CYLINDRES 
OPX-L 20 / OPX-D 20 


Pos 


A1 


A2 


о 


19.04.2024 


№ de 
commande 


45874102001 


9721002112 


9495088063 
9455622167 


9455622332 


0009630361 


0009249388 
0009249389 
0009249390 
52004462704 


52004462705 


52004450501 


0009124057 


9395003081 


0009041226 


0009145339 


45894481501 


9721000512 


9220317140 


45894481500 


Quant. 


Dénomination 


CYLINDRE POUR LEVAGE 
(H3= 800 ММ) 


CYLINDRE POUR LEVAGE 
(H3z 1580 MM) 


MÁT ÉLÉVATEUR 
EXTÉRIEUR ENS 


RACCORD 


CHAÍNE FLYER 
CIRCLIP 


CIRCLIP 
JOINT TORIQUE 


GALET D'APPUI28X69,9X23 
GALET D'APPUI28X70,2X23 
GALET D'APPUI28X70,5X23 
RONDELLE 


RONDELLE 
TIRANT DE CHAINE 
AXE 

GOUPILLE FENDUE 
ÉCROU HEXAGONAL 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE16X28X0,5 


TUBE 
RACCORD 
ÉCROU HEXAGONAL 


TUBE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo 


OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo / 


OPX-D 20 


63 MAILLONS 


Ø 69,9 mm 
2 70,2 mm 
© 70,5 mm 


FG-811 


validatè 


vehicule 


608 


CYLINDRE POUR LEVAGE (Н3- 800 тт) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo 


19.04.2024 FG-817 609 


CYLINDRE POUR LEVAGE (H3= 800 mm) 


OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


52004405200 


0009162222 


9464620255 


50024450031 


0009164114 


0009075037 


50024460207 


0009623392 


0527140 


0009610048 


9008311121 


0009622445 


0009620932 


0009447435 


0009620018 


50024489900 


Quant. 


2 


1 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
DOUILLE'TÉTE DE VÉRIN 
JONC D'ARRÉTA30 

TIGE DE PISTON 
DOUILLE 

CIRCLIP 

FOND DE CYLINDRE 
BAGUE DE GUIDAGE 
JOINT TORIQUE 


BAGUE 
D'ETANCHEITE6X10X1 


VIS A TETE HEXAGONALE 
JOINT RACLEUR 
BAGUE A GORGE 


SOUPAPE 
D'ÉTRANGLEMENT3/8-1MM- 
19L/MIN 


BOUCHON OBTURATEUR 


JEU DE JOINTS 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


610 


CYLINDRE POUR І ЕУАСЕ (H3= 1580 mm) ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo / OPX-D 20 


19.04.2024 FG-817 611 


CYLINDRE POUR LEVAGE (H3- 1580 mm) 
OPX-L 20 / OPX-L 20 iGo neo / OPX-D 20 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


52004405209 


0009162222 


9464620255 


50024450032 


0009164114 


0009075037 


50024460208 


0009623392 


0527140 


0009610048 


9008311121 


0009622445 


0009620932 


0009447435 


0009620018 


50024489904 


Quant. 


2 


1 


Dénomination Remarque 


VÉRIN D'ÉLÉVATION ENS. 
DOUILLE'TÉTE DE VÉRIN 
JONC D'ARRÉTA30 

TIGE DE PISTON 
DOUILLE 

CIRCLIP 

FOND DE CYLINDRE 
BAGUE DE GUIDAGE 
JOINT TORIQUE 


BAGUE 
D'ETANCHEITE6X10X1 


VIS A TETE HEXAGONALE 
JOINT RACLEUR 
BAGUE A GORGE 


SOUPAPE 
D'ÉTRANGLEMENT3/8-1MM- 
19L/MIN 


BOUCHON OBTURATEUR 


JEU DE JOINTS 


FG-817 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


612 


FIXATION DE PALETTE VERTICAL OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4856 


19.04.2024 FG-801 613 


FIXATION DE PALETTE VERTICAL 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45894008800 


0009310894 


50104014901 


50104010549 


50104364000 


0009013057 


9212311110 


9045316183 


9008320183 


9292003018 


9045316188 


50104202901 


50104202900 


50104202903 


50104202902 


9045316125 


9576930329 


0009655823 


0009013066 


Dénomination Remarque 


ARRÉTOIR ENS. 
POIGNÉE 
SUPPORT 
PLAQUE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 

VIS CHC 

LEVIER ENS. 

LEVIER ENS. 

LEVIER ENS. 

LEVIER ENS. 

VIS CHC 

POIGNÉE EN ÉTOILE 
VÉRIN À GAZ 


VIS À TÉTE PLATE 


FG-801 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


614 


GUIDE AUTONOME - iGo neo OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX 20 - OPX 25 / OPX-L 20 / OPX-L 12 - ОРХ- 205 


Pos № ае Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 


AUTOCOLLANTS "IGO NEO" 


UNITÉ DE SIGNALISATION 
LED TÉLÉCOMMANDE 


FRONTAL.. 


FOOT PROTECTION « OPX-L 20S 
CÁBLAGE + CAPTEUR (X106 
/ X107) 


PROTECTION DE PIED OPX-L 20S 
PROTECTION 


SOLUTION POUR PALETTES TROG 53 
DE 1000 MM 


SOLUTION POUR PALETTES TROG 54 
DE 1000 MM 


CONSOLE DE COMMANDE + 
LASER SCANNER 4 
CÁBLAGE 


CÁBLAGE X5 / X9 / X10 / X20 / 3X4 - iGo neo 
SUPPLÉMENTAIRES 
COMMANDES DE GUIDE 


CÁBLE DE MASSE courroie antistatique 


CÁBLE CONDENSATEUR C1 / X69 / X70 - iGo neo 
ANTI-INTERFÉRENCE 


COTE CHARGE + TOURS DE 
COMMANDE LATÉRAUX 


CODEUR ABSOLU 
CAPTEUR INCRÉMENTIEL 


FAISCEAU DE CÁBLES 
POUR EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE 


SICK LASER SCANNER Avec capot foré pour appareil 
camera SICK 


19.04.2024 FG-900 616 


AUTOCOLLANTS "iGo neo" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20087 


19.04.2024 FG-921 617 


AUTOCOLLANTS "iGo neo" OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 45874391301 8 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE ->| 24.09.2020 
2 45874391304 2 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE ->| 24.09.2020 
3 45874313701 1 IDENTIFICATION DU 
PRODUIT 
3 45874313702 1 IDENTIFICATION DU avec capot foré pour appareil photo 
PRODUIT SICK 
4 45904391300 4 ÉTIQUETTE seulement OPX-L 205 
ADHÉSIVE'PROTECTION 
ANTICOLLI 
5 50014391007 2 ÉTIQUETTE 
6 45874391316 1 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


19.04.2024 FG-921 618 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


UNITÉ DE SIGNALISATION LED + TÉLÉCOMMANDE 


Dis.20088 


619 


FG-901 


19.04.2024 


UNITÉ DE SIGNALISATION LED + TÉLÉCOMMANDE 


Pos 


A1 


A1 


A1 


A2 


20 


20 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009013032 


45873602603 


0009013021 


45873633102 


45873631254 


45873633104 


45873631100 


45874308232 


45874308235 


45874801100 


45874801106 


F9220317060 


9292003010 


9078316066 


0009013049 


45873612103 


9133358198 


9265316110 


45873630500 


45873630502 


45873633100 


45873633113 


45874303632 


0009013057 


45873633101 


45873633112 


Quant. 


2 


12 


12 


12 


Dénomination 


TÉLÉCOMMANDE 


TÉLÉCOMMANDE 


TÉLÉCOMMANDE 
CALCULATEUR 

VIS À TÉTE PLATE 
CALCULATEUR ENS. 

VIS À TÉTE BOMBÉE 
REVÉTEMENT'AVANT 
SUPPORT 

REVÉTEMENT 
RECOUVREMENT 
SUPPORT ENS.'SCANNEUR 
SUPPORT ENS.'SCANNEUR 
ÉCLAIRAGE ENS. 
ÉCLAIRAGE ENS. 

ECROU 

RONDELLE 

VIS À TÉTE PLATE 

VIS À TÉTE PLATE 
SCANNEUR 

GOUJON FILETÉ 

ÉCROU HEXAGONAL 
DOUILLE D'ÉCARTEMENT 
DOUILLE D'ÉCARTEMENT 
REVÉTEMENT'DROITE 


REVÉTEMENT'DROITE 


REVÉTEMENT ENS.'DROITE 


VIS А ТЕТЕ PLATE 
REVÉTEMENT'GAUCHE 


REVÉTEMENT'GAUCHE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


revetement + caoutchouc mousse 


collé code 0009645160 pos. 25 


FG-901 


validate 


->03.10.2019 


04.10.2019- 
>24.02.2022 


25.02.2022-> 


=>| 03.10.2019 


->| 26.09.2019 
27.09.2019 |-> 
->| 03.10.2019 


04.10.2019 |=> 


=>| 03.10.2019 


=>| 03.10.2019 
04.10.2019 |-> 
->| 26.09.2019 


27.09.2019 |-> 
=>| 24.02.2022 


25.02.2022 |-> 


->| 26.09.2019 


27.09.2019 |-> 
=>| 24.02.2022 


vehícule 


620 


UNITÉ DE SIGNALISATION LED + TÉLÉCOMMANDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз Ne de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
20 45874303631 1 REVÉTEMENT ENS.'GAUCHE revetement caoutchouc mousse 25.02.2022 |-> 
collé code 0009645160 pos. 25 

21 45874301302 1 POUTRE ENS. ->| 03.03.2022 

21 45874301303 1 POUTRE ENS. 04.03.2022 |-> 

22 45873633103 1 REVÉTEMENT 

23 45874322312 5 ENTRETOISE 04.09.2020 |-> 
->| 20.05.2021 

23 0009141075 5 RONDELLE 21.05.2021 |-> 

24 45874010929 2 SUPPORT'GAUCHE 25.02.2022 |-> 

25 0009645160 2 CAOUTCHOUC MOUSSE 25.02.2022 |-> 


19.04.2024 FG-901 622 


télécommande OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20078 


19.04.2024 FG-901 623 


télécommande 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7918920610 


7724409001 
7915389001 
7915389000 


7915389004 
7915389003 


Dénomination 


RÉGLAGE 


ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES'RÉCEPTEUR 


ACCESSOIRES'TRANSMETT 
EUR 


ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


bracelet remote control 
receiver 


télécommande 


power unit 


Battery changer without power cable 


FG-901 


validate 


vehícule 


624 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


télécommande 


6400€ за 


625 


FG-901 


19.04.2024 


télécommande 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009709435 


7918920612 


7918920006 


45873608912 


0009716029 


7912503454 


Quant. 


Dénomination Remarque 


RÉGLAGE ENS. 


BRASSARD- 
TÉLÉCOMMANDE 


RÉGLAGE 
CAPTEUR ENS. 
CHARGEUR 


BOITIER А ERGOTS'6-PÓLE 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


626 


télécommande OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20368 


télécommande 


Pos 


19.04.2024 


N? de 


commande 


0009709443 


7918920612 


7918920008 


45873608913 


45873506200 


45874391401 


0009716030 


7912503454 


Quant. 


Dénomination Remarque 
RÉGLAGE ENS. kit 
BRASSARD- 

TÉLÉCOMMANDE 

RÉGLAGE 


CAPTEUR ENS. 
CHARGEUR ENS. 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
CHARGEUR 


BOÎTIER А ERGOTS'6-POLE 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


628 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


CALCULATEUR 


8002510 


629 


FG-901 


19.04.2024 


CALCULATEUR OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45873631260 1 SUPPORT'BOUTON DARRÉT ->| 27.08.2020 
D 

1 45873631294 1 SUPPORT 28.08.2020 |-> 

2 0009013032 6 VIS À TÉTE PLATE 

3 7914999012 1 JOINT 

4 9091385061 2 VIS À TÉTE PLATE 

5 45873633109 1 REVÉTEMENT'BOUTON 
DARRÉT D 

6 9101604176 2 VIS À TÓLE 

7 45873632503 1 PLAQUE'BOUTON DARRÉT D 


19.04.2024 FG-901 630 


FRONTAL.. OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


8 ረ 
7 қ 
2 
Y | 
9 4 © v А 
29% 
3 4—9 „7 H. 
| 
4 N 4 
2 
#5; 
2 
4 
To 6 ዝም 
Ba 
1- Ч : 
з 8 
$ 
5 s Gë 
e 1 
e 3 


Dis.20077 


19.04.2024 FG-901 631 


FRONTAL.. 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0029140011 


9008311239 


9210281130 


9292425020 


0039050801 


45873602801 


45873602802 


7918915316 


0525990 


7912503452 


7912533047 


7912533515 


7910000027 


7912504000 


Quant. 


1 
1 


Dénomination 


RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

ÉCROU CAGE 


FICHE MÁLE ENS. 
FICHE MÁLE ENS. 


TRANSMETTEUR DE 
SIGNAUX 


AVERTISSEUR 

BOÍTIER А ERGOTS'4-PÓLE 
BOÍTIER À DOUILLE'2-PÓLE 
DOUILLE 

CÁBLE 


EMBOUT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


pour palette standard 


pour palette large 


FG-901 


validate 


vehícule 


632 


FOOT PROTECTION + CÁBLAGE + CAPTEUR (X106 / X107) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20$ 


Dis.20080 


19.04.2024 FG-901 633 


FOOT PROTECTION + CÁBLAGE + CAPTEUR (X106 / X107) 


OPX-L 20$ 


Pos 


A1 


A2 
A3 


19.04.2024 


N? de Quant. 
commande 
9212316130 4 
45904461303 2 
0009147011 4 
9008341241 4 
0009040103 4 
9210281090 2 
7917499006 1 
9045316105 4 
7917415151 1 
7915790052 1 
7914950906 3 
7914950977 3 
0009553112 1 
45904002400 1 
45903631210 1 
45874002900 1 
45904324217 1 
45904324221 1 
0009013036 6 


Dénomination 


FAISCEAU DE CABLES 


CAPTEUR (X106) 
CAPTEUR (X107) 
ÉCROU HEXAGONAL 


PLAQUE 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
ÉCROU HEXAGONAL 
FIXATION'CAPTEUR 
VIS CHC 

CAPTEUR 
CONTRÓLEUR 
SERRE-CÁBLES 
SERRE-CÁBLES 
SERRE-CÁBLES 


PLAQUE INTERMÉDIAIRE 
ENS. 


SUPPORT 
PLAQUE ENS. 
RECOUVREMENT 


RECOUVREMENT'CAPTEUR 
IGO NEO 


VIS À TÉTE PLATE 


Remarque 


Note: cable marking yellow 


Note: cable marking blue 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


634 


FAISCEAU DE CABLES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20082 


19.04.2024 FG-901 635 


FAISCEAU DE CABLES 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873800508 
0529167 


7912501567 


7912503149 


7915004225 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 
CÁBLE ENS. complet 
CARTER' 


BOÎTIER DE PRISE MALE 
BOÎTIER А ERGOTS'6-POLE 


PRISE 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


636 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Note: cable marking yellow 


Capteur (X106) 


De 


68000540 


637 


FG-901 


19.04.2024 


Capteur (X106) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Note: cable marking yellow 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 7917416088 1 CAPTEUR 

2 45874002107 1 PLAQUE LATÉRALE ENS. 

3 45874002108 1 PLAQUE LATÉRALE ENS. 

4 0009147004 2 RONDELLE 

5 9090356140 1 VIS À TÉTE BOMBÉE 

6 9208056090 2 ÉCROU HEXAGONAL 

7 9208057070 2 ÉCROU HEXAGONAL 

8 9292003014 2 RONDELLE 

9 79149900768 1 SEAL 


19.04.2024 FG-901 638 


Capteur (X107) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Note: cable marking blue 


G3 


ч 
со 
© 
© 
сч 
2 
a 


19.04.2024 FG-901 639 


Capteur (X107) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Note: cable marking blue 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 7917416088 1 CAPTEUR 

2 45874002104 1 PLAQUE LATÉRALE ENS. 

3 45874002101 1 PLAQUE LATÉRALE ENS. 

4 0009147004 2 RONDELLE 

5 9090356140 1 VIS À TÉTE BOMBÉE 

6 9208056090 2 ÉCROU HEXAGONAL 

7 9208057070 2 ÉCROU HEXAGONAL 

8 9292003014 2 RONDELLE 

9 79149900768 1 SEAL 


19.04.2024 FG-901 640 


PROTECTION DE PIED OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 20$ 


Dis.20367 


19.04.2024 641 


PROTECTION DE PIED 


OPX-L 20$ 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45903631216 


45903631217 


45904016000 


Quant. 


Dénomination Remarque 


SUPPORT 
SUPPORT 


COLLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


642 


PROTECTION 


19.04.2024 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10185 


PROTECTION 
Роз № ае 
соттапае 
1 45874300710 
2 0009640321 
3 45874366019 
4 45874366018 
5 0009013046 
6 45874308307 
7 0009013045 
8 45874325501 
9 7914990711 
10 45874308229 
11 45874308230 
12 9091386236 
13 F9008311180 
14 9292003018 
15 45874308308 
16 45874366016 
17 45874366017 
18 0039050801 
19 9091386236 
20 45874320605 
21 0009141075 
22 0009013052 


19.04.2024 


Quant. 


14 


Dénomination Remarque 


CAPOT DE PROTECTION 
ENS. 


GAINE DE CÁBLE 


DISPOSITIF DE 
PROTECTION 


DISPOSITIF DE 
PROTECTION 


VIS À TÉTE PLATE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION ENS. 


VIS À TÉTE PLATE 
JOINT 

GAINE DE CÁBLE 
SUPPORT ENS.'GAUCHE 
SUPPORT ENS.'DROITE 
VIS À TÉTE PLATE 

VIS 

RONDELLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION ENS. 


DISPOSITIF DE 
PROTECTION 


DISPOSITIF DE 
PROTECTION 


ÉCROU CAGE 

VIS À TÉTE PLATE 
CAPOT MOTEUR 
RONDELLE 


VIS À TÉTE PLATE'M10X35- 
10.9-ULF-DAC-BK 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


644 


SOLUTION POUR PALETTES DE 1000 ММ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 53 


Dis.20363 


19.04.2024 645 


SOLUTION POUR PALETTES DE 1000 ММ 


TROG 53 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874391313 


45874391312 


45874391311 


45874391310 


45874313000 


45874017403 


45874012948 


45874003003 


0009013046 


9338620020 


9045311236 


45874012947 


45874003002 


Quant. 


Dénomination Remarque 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


REVÉTEMENT DE SOL 


РІЕСЕ 
INTERMÉDIAIRE'JOINT 


PROFILÉ' CAOUTCHOUC 
CHÂSSIS ENS.'DROITE 
VIS À TÊTE PLATE 
RONDELLE 

VIS CHC 

PROFILÉ' CAOUTCHOUC 


CHÂSSIS ENS.'GAUCHE 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


vehicule 


646 


SOLUTION POUR PALETTES DE 1000 ММ OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 54 


Dis.20363 


19.04.2024 647 


SOLUTION POUR PALETTES DE 1000 ММ 


TROG 54 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874391315 


45874391314 


45874391311 


45874391310 


45874313000 


45874017403 


45874012950 


45874003005 


0009013046 


9338620020 


9045311236 


45874012949 


45874003004 


Quant. 


Dénomination Remarque 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'BANDE DE 
SIGNALISATI 


REVÉTEMENT DE SOL 


РІЕСЕ 
INTERMÉDIAIRE'JOINT 


PROFILÉ'CAOUTCHOUC 
CHÁSSIS ENS.'DROITE 
VIS À TÉTE PLATE 
RONDELLE 

VIS CHC 
PROFILÉ'CAOUTCHOUC 


CHÁSSIS ENS.'GAUCHE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


648 


CONSOLE DE COMMANDE + LASER SCANNER + CÁBLAGE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20089 


19.04.2024 FG-901 649 


CONSOLE DE COMMANDE + LASER SCANNER + CÁBLAGE 


Pos №ае 
commande 

A1 

A2 

A2 


1 45873603308 


2 45873603900 


3 45873608700 


4 51523602626 


4 51523602637 


5 45873630000 


6 0009731284 


7 7917401170 


T 7917401182 


8 9045316065 


9 9265298090 


10 9292003010 


11 45873631271 


12 45873631267 


13 45873606014 


14 45873800506 


15 9008311239 


16 9292425020 


17 45873612100 


18 45874311877 


19 9045316096 


20 Е9309412012 


21 9380620307 


22 0009128015 


22 0009128020 


23 45873810394 
23 45873810398 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


SICK LASER SCANNER 
11153608900 


CÁBLAGE 45873810398 


FAISCEAU DE CABLES 
45873810373 


PLANCHE DE BORD ENS. 


AUTRES ACCESSOIRES 
ENS. 


CONTRÓLEUR ENS. 
CALCULATEUR ENS. 
CALCULATEUR ENS. 
BOÍTIER DE COMMANDE 


TRANSMETTEUR DE 


SIGNAUX'CONVERTISSEUR 


TRANSFORMATEUR DE 
TENSION 


TRANSFORMATEUR DE 
TENSION'200W/16,5-40V 


VIS СНС 

ÉCROU HEXAGONAL 
RONDELLE 

SUPPORT 

SUPPORT 

SUPPORT ENS. 

CÂBLE ENS. 

VIS À TÊTE HEXAGONALE 
RONDELLE 


SCANNEUR 


SUPPORT 

VIS СНС 

RONDELLE 

GOUPILLE ÉLASTIQUE 
BOULON D'ARRÉTM10 
BOULON D'ARRÊTM10 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


Remarque 


pieces de rechange diverses 


DC/DC Converter (7X9) 


scanneur + fiche mále => voir 


tableau suivant 


faisceau de cábles complet 


faisceau de cábles complet 


FG-901 


validate 


->24.09.2020 


25.09.2020-> 


=>| 26.09.2019 


27.09.2019 |-> 


=>| 21.11.2019 


22.11.2019 |-> 


=>| 26.09.2019 
27.09.2019 |-> 


->| 03.10.2019 


04.10.2019 |-> 
=>| 24.09.2020 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


650 


CONSOLE DE COMMANDE + LASER SCANNER + CÁBLAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

23 45873810373 1 FAISCEAU ELECTRIQUE faisceau de cables complet 25.09.2020 |=> 

24 45753632800 2 PIECE ISOLANTE 


19.04.2024 FG-901 


652 


SICK LASER SCANNER 11153608900 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20076.1 


19.04.2024 FG-901 653 


SICK LASER SCANNER 11153608900 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873602800 


50103612102 


Quant. 


Dénomination 


CONNECTEURS 
FICHE MÁLE ENS. 


SCANNEUR 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


SICK LASER SCANNER 


corps scanneur 


FG-901 


validate 


vehícule 


654 


CONNECTEURS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
SICK LASER SCANNER 


Dis.20283 


19.04.2024 655 


CONNECTEURS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
SICK LASER SCANNER 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 7912503442 1 BOÎTIER А ERGOTS'14-POLE 8x16 

g 7912508141 1 CONNECTEUR DE PRISE 8X4 

8 0009314509 1 CROCHET 

4 0009553089 1 SERRE-CÁBLES 

5 0009553079 1 SERRE-CÁBLES 


19.04.2024 656 


САВІ. АСЕ 45873810398 ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


015.20092 


19.04.2024 FG-901 657 


САВІ АСЕ 45873810398 


Pos № ае Quant. 
commande 
45873810398 1 

1 7912503123 1 

1 7915009969 1 

2 7912500256 2 

3 7912500256 2 

4 7912503844 1 

4 7914999015 1 

5 7912504916 1 

5 7912504090 4 

6 7912503844 1 

6 7914999015 1 

1 7912503844 1 

T 7914999015 1 

8 7912504917 1 

8 7912504090 2 

9 7912501401 1 

9 7912503962 1 

10 7919131032 1 

11 7919131032 1 

ша 7912503173 1 

12 7912503139 6 

12 7912503140 3 

13 0009734937 1 

14 0009751807 1 

14 7912503167 2 

14 7914999017 2 

15 7912508118 1 

16 7915004202 1 

17 7912503125 1 

117 7914999014 1 

17 7912503753 6 

17 7912503752 2 


19.04.2024 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOÍTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
CONTACT DE SECURITE'4- 
PÖLE 

COSSE DE CÄBLE 

COSSE DE CÄBLE 

BOITIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'8-PÓLE 
EMBOUT 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOITIER À DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÍTIER À DOUILLE'4-PÓLE 
EMBOUT 

BOÍTIER À DOUILLE'9-PÓLE 
BOÍTIER À DOUILLE'9-PÓLE 


CABLE'CIRCUIT 3M 
CABLE'CIRCUIT 3M 

BOÎTIER А DOUILLE'16-PÓLE 
CONTACT 

CONTACT À DOUILLE 


TRANSMETTEUR DE 
SIGNAUX 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 


CONTACT À DOUILLE 


JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR 
FILGY 


CONNECTEUR DE 
PRISE'PRISE 


PRISE 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
JOINT 


BROCHE 


BROCHE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


faisceau de cábles complet 
-X74 
-X74 


-7Х74 | -7X75 
-7X73 / -7X70 


42 broches 
-7X61 


-7X61A 


-7X9 
-7X9 


42 broches 
-X46 


-X46A 


42 broches 
-X47 


-Х47А 


-7Х10 
-7Х10 
-7Х13 САМ1 


-7X13 seulement carter non fiche 
mále 


X1 Cáble Ethernet (LAN1) 
X2 Cáble Ethernet (LAN2) 
-7X62 

-7X62 (0,5 - 1 mm) 
-7X62 ( 1,5 - 2,5 mm) 
-7Х11 


2-póle 
-7X6 
-7X6 


-7X6 


-7Х7 


-7Х53 
-7Х3 


10 broches 
-7X3 


0,5-1,0 
-7X3 


1105215 
-7X3 


FG-901 


validatè 


vehicule 


658 


САВІ АСЕ 45873810398 


Pos 


18 
19 
19 
20 
21 


21 
22 


22 
22 


23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
30 


31 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 


36 


36 
37 


37 
38 


38 
39 


19.04.2024 


№ de 

соттапае 
7912500244 
7915004225 
7912504000 
7919131032 
0009751816 


7912503167 
0009751804 


7912503167 
7914999017 


7912533041 
7912533515 
7912503874 
7912503755 
7915004225 
7912504000 
7919131032 
7912503173 
7912503139 
7915000318 
7915000323 
0503691 


7912533041 
7912533515 
7912533041 
7912533515 
7915004225 
7912504130 
7915004225 
7912504130 
0009552634 


0009751816 


7914999024 
0009751816 


7914999024 
0009751816 


7914999024 
7915004069 


Quant. 


Dénomination 


COSSE DE CÁBLE 

PRISE 

EMBOUT 

CÄBLE'CIRCUIT 3M 
BOÎTIER А DOUILLE'6-PÔLE 


CONTACT À DOUILLE 
BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


CONTACT À DOUILLE 


JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR 
FILGY 


BOÍTIER À DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

BOÍTIER DE PRISE'1-PÓLE 
CONTACT FEMELLE 

PRISE 

EMBOUT 

CÂBLE'GIRCUIT ЗМ 
BOÍTIER А DOUILLE'16-PÓLE 
CONTACT 

FICHE MÁLE 

FICHE MÁLE 

COLLIER DE CABLES 


BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

PRISE 

EMBOUT 

PRISE 

EMBOUT 

COLLIER DE CÁBLE 


BOÍTIER Á DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
BOÍTIER Á DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
BOÏTIER А DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
FICHE MÁLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


-7X71 / -7X72 

-7X43 

-7X43 

X1 Câble Ethernet (LAN) 


6 broches 
-X73 


-X73 


4 broches 
-7X30 


-7X30 
-7X30 


-7Х42 
-7Х42 

-7X45 | -7X46 
-7X45 / -7X46 
-7X44 

-7X44 

X2 Câble Ethernet 
-7X91 

-7X91 

-7X90 (EFI) 

-7X92 (FL1) 


-7X47 
-7X47 
-7X48 
-7X48 
-7X80 
-7X80 
-7X83 
-7X83 


6 broches 
-X72 


P 


6 broches 
-X71 


-Х71 


6 broches 
-Х70 


-Х70 
-7Х82 


FG-901 


660 


FAISCEAU DE CABLES 45873810373 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20185 


19.04.2024 FG-901 661 


FAISCEAU DE CABLES 45873810373 


Pos 


о о о о 


14 
14 


19.04.2024 


№ ае 
соттапае 
45873810373 
7912503123 


7915009969 


7912500256 
7912500256 
7912503844 


7914999015 


7912504916 
7912504090 
7912503844 


7914999015 


7912503844 


7914999015 


7912504917 
7912504090 
7912501401 
7912503962 


7919131032 
7919131032 
7912503173 
7912503139 
7912503140 
0009734937 


0009751807 


7912503167 
7914999017 


7912508118 


7915004202 
7912503125 
7914999014 


7912503753 


7912503752 


Quant. 


1 


Dénomination 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
BOÍTIER А DOUILLE'6-PÓLE 
CONTACT DE SECURITE'4- 
PÖLE 

COSSE DE CÄBLE 

COSSE DE CÄBLE 

BOITIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÎTIER А DOUILLE'8-PÓLE 
EMBOUT 
BOÎTIER А DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOITIER À DOUILLE'42-PÓLE 


COUVERCLE DE 
PROTECTION 


BOÍTIER À DOUILLE'4-PÓLE 
EMBOUT 

BOÍTIER À DOUILLE'9-PÓLE 
BOÍTIER À DOUILLE'9-PÓLE 


CABLE'CIRCUIT 3M 
CABLE'CIRCUIT 3M 

BOÎTIER А DOUILLE'16-PÓLE 
CONTACT 

CONTACT À DOUILLE 


TRANSMETTEUR DE 
SIGNAUX 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 


CONTACT À DOUILLE 


JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR 
FILGY 


CONNECTEUR DE 
PRISE'PRISE 


PRISE 
BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
JOINT 


BROCHE 


BROCHE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


faisceau de cábles complet 
-X74 
-X74 


-7Х74 | -7X75 
-7X73 / -7X70 


42 broches 
-7X61 


-7X61A 


-7X9 
-7X9 


42 broches 
-X46 


-X46A 


42 broches 
-X47 


-Х47А 


-7Х10 
-7Х10 
-7Х13 САМ1 


-7X13 seulement carter non fiche 
mále 


X1 Cáble Ethernet (LAN1) 
X2 Cáble Ethernet (LAN2) 
-7X62 

-7X62 (0,5 - 1 mm) 
-7X62 ( 1,5 - 2,5 mm) 
-7Х11 


2-póle 
-7X6 
-7X6 


-7X6 


-7Х7 


-7Х53 
-7Х3 


10 broches 
-7X3 


0,5-1,0 
-7X3 


1105215 
-7X3 


FG-901 


validatè 


vehicule 


662 


FAISCEAU DE CABLES 45873810373 


Pos 


18 
19 
19 
20 
21 


21 
22 


22 
22 


23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
27 
27 
28 
29 
30 


81 
81 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 


36 


36 
37 


37 
38 


38 
39 
40 


19.04.2024 


№ de 

соттапае 
7912500244 
7915004225 
7912504000 
7919131032 
0009751816 


7912503167 
0009751804 


7912503167 
7914999017 


7912533041 
7912533515 
7912503874 
7912503755 
7915004225 
7912504000 
7919131032 
7912503173 
7912503139 
7915000318 
7915000323 
0503691 


7912533041 
7912533515 
7912533041 
7912533515 
7915004225 
7912504130 
7915004225 
7912504130 
0009552634 


0009751816 


7914999024 
0009751816 


7914999024 
0009751816 


7914999024 
7915004069 
7916391019 


Quant. 


Dénomination 


COSSE DE CÁBLE 

PRISE 

EMBOUT 

CÄBLE'CIRCUIT 3M 
BOÎTIER А DOUILLE'6-PÔLE 


CONTACT À DOUILLE 
BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 


CONTACT À DOUILLE 


JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR 
FILGY 


BOÍTIER À DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

BOÍTIER DE PRISE'1-PÓLE 
CONTACT FEMELLE 

PRISE 

EMBOUT 

CÂBLE'GIRCUIT ЗМ 
BOÍTIER А DOUILLE'16-PÓLE 
CONTACT 

FICHE MÁLE 

FICHE MÁLE 

COLLIER DE CABLES 


BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

BOÍTIER А DOUILLE'4-PÓLE 
DOUILLE 

PRISE 

EMBOUT 

PRISE 

EMBOUT 

COLLIER DE CÁBLE 


BOÍTIER Á DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
BOÍTIER Á DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
BOÏTIER А DOUILLE'6-PÓLE 


BOUCHON AVEUGLE 
FICHE MÁLE 
AIMANT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 


-7X71 / -7X72 

-7X43 

-7X43 

X1 Câble Ethernet (LAN) 


6 broches 
-X73 


-X73 


4 broches 
-7X30 


-7X30 
-7X30 


-7Х42 
-7Х42 

-7X45 | -7X46 
-7X45 / -7X46 
-7X44 

-7X44 

X2 Câble Ethernet 
-7X91 

-7X91 

-7X90 (EFI) 

-7X92 (FL1) 


-7X47 
-7X47 
-7X48 
-7X48 
-7X80 
-7X80 
-7X83 
-7X83 


6 broches 
-X72 


P 


6 broches 
-X71 


-Х71 


6 broches 
-Х70 


-Х70 
-7Х82 


FG-901 


664 


FAISCEAU DE CABLES 45873810373 OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
41 7916391015 2 AIMANT 


19.04.2024 FG-901 666 


САВІ. АСЕ SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Х5 / X9 / X10 / X20 / 3X4 - iGo neo 


Dis.20129 


19.04.2024 FG-901 667 


САВІ. АСЕ SUPPLÉMENTAIRES COMMANDES DE GUIDE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
X5/X9/X10/X20/ 3X4 - iGo neo 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45873810437 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE PLATEFORME FIXE iGo neo 

2 7912500400 4 COSSE DE CÁBLE 

3 0009751813 3 BOÎTIER А DOUILLE'14-PÓLE 14-pôle 

4 7912503442 1 BOÍTIER А ERGOTS'14-PÓLE 

5 0009751804 1 BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 4 broches 

6 7912515017 2 CONTACT FEMELLE 
0009553089 3 SERRE-CÁBLES PLATEFORME FIXE 


19.04.2024 FG-901 668 


cáble de masse 
courroie antistatique 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


CABLE YEGN 2.5? 


DIN46225 


DIN46225 


| | A | 
1 N i | 
| \ ኢ |/ 
E tị 
Y } 
015.7260 


19.04.2024 FG-343 


669 


cáble de masse 
courroie antistatique 


Pos N?de Quant. Dénomination 
commande 

1 0009777083 1 CÁBLE ÉLECTRIQUE 

2 7912500249 2 COSSE DE CÁBLE 


19.04.2024 


Remarque 


FG-343 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


670 


CÁBLE CONDENSATEUR ANTI-INTERFÉRENCE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
C1 / X69 / X70 - iGo neo 


-X69 


2፡77 -410-2007 
Ke т” шие TROVE 
625595 


ye 


94467 


Dis.20182 


19.04.2024 FG-901 671 


CÁBLE CONDENSATEUR ANTI-INTERFÉRENCE 
C1 / X69 / X70 - iGo neo 


19.04.2024 


N? de 
commande 
51903800522 
50233808500 
51813808501 


Quant. 


Dénomination 


CÁBLE ENS. 


COSSE DE CÁBLE ENS. 
COSSE DE CÁBLE ENS. 


Remarque 


cáble complet 
-X69 
-X70 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


672 


СОТЕ CHARGE + TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


tái d `l dì 
AN _ | ቺ1 
ከከ ЯК A 
"Wii | p እ | 
h L . | 
à фа 
@ Ÿ OSA 
Г d '58| | 
22 1 
ሠ N А 
d Ë 16 
e 
œ 
e 
e 
N 
E 
a 
19.04.2024 FG-90 


673 


СОТЕ CHARGE + TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX 


Роз № ае 
соттапае 
А1 
А1 
А2 
А2 
АЗ 
АЗ 
А4 
А4 
1 45873606009 
2 45873606010 
3 45873630501 
4 45873631101 
5 45873633105 
6 45874303607 
6 45874303613 
6 45874303623 
7 45874303608 
7 45874303614 
7 45874303624 
8 45874801104 
9 9008311183 
10 9133341143 
11 F9220317090 
12 9292003014 
13 9308609018 
14 0009040105 
15 0009748214 
16 0009013021 
17 45874322412 
19.04.2024 


Dénomination 


TOURS DE COMMANDE Pos. 6 
LATÉRAUX 


TOURS DE COMMANDE Pos. 6 
LATÉRAUX 


TOURS DE COMMANDE Pos. 7 
LATÉRAUX 


TOURS DE COMMANDE Pos. 7 
LATÉRAUX 


COMMANDE A IMPULSIONS 
COMMANDE A IMPULSIONS 


COMMANDE A IMPULSIONS 


COMMANDE A IMPULSIONS 
SUPPORT ENS. 

SUPPORT ENS. 

DOUILLE D'ÉCARTEMENT 
RECOUVREMENT 
REVÉTEMENT 
REVÉTEMENT ENS. 


REVÉTEMENT ENS.'GAUCHE 


REVÉTEMENT ENS.'GAUCHE 
REVÉTEMENT ENS. 


REVÉTEMENT ENS.'DROITE 


REVÉTEMENT ENS.'DROITE 
ÉCLAIRAGE ENS. 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
GOUJON FILETÉ 

ECROU 

RONDELLE 

RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RÉFLECTEUR 

VIS À TÉTE BOMBÉE 


REVÉTEMENT 


FG-90 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


27.09.2019- 
>24.09.2020 


25.09.2020-> 


27.09.2019- 
>24.09.2020 


25.09.2020-> 


27.09.2019- 
>24.02.2022 


25.02.2022-> 


27.09.2019- 
>24.02.2022 


25.02.2022-> 
=>| 26.09.2019 


=>| 26.09.2019 


=>| 26.09.2019 


27.09.2019 |-> 
->| 24.09.2020 


25.09.2020 |-> 
=>| 26.09.2019 


27.09.2019 |-> 
->| 24.09.2020 


25.09.2020 |-> 


vehícule 


674 


СОТЕ CHARGE + TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos №ае Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
18 45874322413 1 REVETEMENT 


19.04.2024 FG-90 676 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Pos. 6 


Ф. 
` ` 
° 


መጠጡ 
HER 


e ч 

%, e 

od о 

^ м ` бі 
# L 

Sa x 


19.04.2024 FG-901 677 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos. 6 
Роз № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45873633110 1 REVÉTEMENT'GAUCHE 

2 0529510 1 MANOCONTACT bouton d'arrét d'urgence 

3 7915491616 4 BOUTON D'ARRÉT clavier ( 82 / 53/54/55) 
DURGENCE 

4 7915390654 1 MANOCONTACT'BLANC Bouton d'assistance ( S1 ) 

5 7915000405 1 BOÎTIER А DOUILLEM2-PÓLE connecteur X2 

6 45873810449 1 FAISCEAU 
ÉLECTRIQUE'EMERGENCY 
STOP BUTT 

7 0529509 1 COMMUTATEUR 

8 7915004069 1 FICHE MÁLE EMSS 

9 0503691 6 COLLIER DE CABLES 


19.04.2024 FG-901 678 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos. 6 


Dis.20183 


19.04.2024 FG-901 679 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX 


Pos. 6 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873633110 


7916391015 


45874391306 


45874391307 


45874391302 


45874391303 


45874391300 


7915491068 


0529510 


8052629 


45873810480 


45873810476 
45873810479 


7915004069 
7916414207 
0009552636 
0529509 


0503691 


7915000405 
7912533515 


7915390654 
8435795 


7915351053 


Dénomination 


REVÉTEMENT'GAUCHE 


AIMANT 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
MANOCONTACT 
MANOCONTACT 

RUBAN ADHESIF 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FICHE MÁLE 
RÉSISTANCE 


COLLIER DE CÁBLE 
COMMUTATEUR 


COLLIER DE CABLES 


BOÎTIER А DOUILLE'12-PÓLE 


DOUILLE 


MANOCONTACT'BLANC 


EMBRAYAGE 


ÉLÉMENT DE COMMANDE 


Remarque 


R1 33kOhm 


-7X84 
-А1 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


diamétre nominal: 7,5 


-X14 


-$1 


borne à languette 


FG-901 


vehícule 


680 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX 


Pos. 7 


со 
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ሆ/ Ж 
E Ж 
sy 7 
БЕ / 
, Y я Ж N 
ec 4 “ту ` 
N %ы x >Á | i | 7 
> | 7 
t + d 
~ j 
y 
A 
о 
N 
< 
e 
о 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos. 7 
Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 45873633111 1 REVÉTEMENT' DROITE 

2 0529510 1 MANOCONTACT bouton d'arrét d'urgence 

3 7915491616 4 BOUTON D'ARRÉT clavier ( 82 / 53/54/55) 
DURGENCE 

4 7915390654 1 MANOCONTACT'BLANC Bouton d'assistance ( S1 ) 

5 7915000405 1 BOÎTIER А DOUILLEM2-PÓLE connecteur X2 

6 45873810449 1 FAISCEAU 
ÉLECTRIQUE'EMERGENCY 
STOP BUTT 

7 0529509 1 COMMUTATEUR 

8 7915004069 1 FICHE MÁLE EMSS 

9 0503691 6 COLLIER DE CABLES 


19.04.2024 FG-901 682 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Pos. 7 


12 


Dis.20184 


19.04.2024 FG-901 683 


TOURS DE COMMANDE LATÉRAUX 


Pos. 7 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873633111 


7916391015 


45874391306 


45874391307 


45874391302 


45874391303 


45874391300 


7915491068 


0529510 


8052629 


45873810480 


45873810478 


45873810479 


7915004069 
7916414204 
0009552636 
0529509 


0503691 


7915000405 
7912533515 


7915390654 
8435795 


7915351053 


Dénomination 


REVÉTEMENT'DROITE 
AIMANT 

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
MANOCONTACT 
MANOCONTACT 

RUBAN ADHESIF 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


FICHE MÁLE 
RÉSISTANCE 
COLLIER DE CÁBLE 
COMMUTATEUR 


COLLIER DE CABLES 


BOÎTIER А DOUILLE'12-PÓLE 
DOUILLE 


MANOCONTACT'BLANC 
EMBRAYAGE 


ÉLÉMENT DE COMMANDE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


-7X84 


-R1 


diamétre nominal: 7,5 


-X14 


-S1 


borne a languette 


FG-901 


validate 


vehícule 


684 


COMMANDE А IMPULSIONS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


- N 7 1) 
If 

1 EL 
: ғ \ 


Dis.20085 


19.04.2024 FG-901 685 


COMMANDE А IMPULSIONS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873631281 


0009013019 


0009013057 


45873635400 


7914950815 


7912503454 


45873612800 


45873606024 
45873606023 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


SUPPORT'DROITE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE PLATE 
DISTRIBUTEUR 
SERRE-CÁBLES 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÓLE 


MODULE 
SUPPORT ENS. sans accessoire porte-bouteilles 
SUPPORT ENS. avec accessoires porte-bouteilles 


FG-901 


validate 


vehícule 


686 


COMMANDE А IMPULSIONS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


2 8 
3 
Ï 
( 
` AO 
5 — À 
SW 
6 
7 


Dis.20369 
687 


19.04.2024 FG-901 


COMMANDE А IMPULSIONS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874010931 


0009013057 


0009621003 


45873635400 


7914950815 


7912503454 
45873612800 


45873606024 
45873606023 
0009013019 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


SUPPORT'DROITE 
VIS À TÉTE PLATE 
PLAQUE DE BASE 
DISTRIBUTEUR 
SERRE-CÁBLES 


BOÎTIER А ERGOTS'6-POLE ` seulement connecteur 
MODULE 


SUPPORT ENS. sans accessoire porte-bouteilles 
SUPPORT ENS. avec accessoires porte-bouteilles 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


FG-901 


validate 


vehícule 


688 


COMMANDE А IMPULSIONS 


19.04.2024 


= 
7A 
s 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20086 


689 


COMMANDE А IMPULSIONS 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873631280 


0009013019 


0009013057 


45873635400 


7914950815 


7912503454 


45873606021 
45873606022 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


SUPPORT'GAUCHE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS À TÉTE PLATE 
DISTRIBUTEUR 
SERRE-CÁBLES 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÓLE 


SUPPORT ENS. avec accessoire porte-bouteilles 
SUPPORT ENS. sans accessoire porte-bouteilles 
FG-901 


validate 


vehícule 


690 


COMMANDE А IMPULSIONS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Ne AG 
SM d ) 
4 

GK 

8 5 

መ 

መ 

8 


Dis.20370 


19.04.2024 FG-901 691 


COMMANDE А IMPULSIONS 


Pos 


œ ч N о 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874010932 


0009013057 


0009621003 


45873635400 


7914950815 


7912503454 
45873606021 
45873606022 
0009013019 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


SUPPORT'GAUCHE 
VIS À TÉTE PLATE 
PLAQUE DE BASE 
DISTRIBUTEUR 
SERRE-CÁBLES 


BOÎTIER А ERGOTS'6-PÔLE seulement connecteur 
SUPPORT ENS. avec accessoire porte-bouteilles 
SUPPORT ENS. sans accessoire porte-bouteilles 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


FG-901 


validate 


vehícule 


692 


Codeur absolu OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


` 
>` 
= X 
«^ ይኔ 
NAT 
ga | 
e 
< " = 
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— 
5 
‚= 
Fe 
መሴ 
5 
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œ 
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= 
€ 
-— 
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7 
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13 © 
14 ጋ | 
6 d ; 
S 
1 Ө 
15 O 
© 16 
ди С? 
Ami 
8 
< 


19.04.2024 FG-901 


Dis.20014 


693 


Codeur absolu 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873632500 


50103504001 


45873631400 


9045316143 


45873634801 


45873634701 


45873633001 


9380620222 


50012530100 


9062316034 


9133339091 


9456622431 


9289003448 


9503092668 


9289600227 


9455622180 


9045320186 


9292003018 


Dénomination Remarque 


PLAQUE 


CAPTEUR INCRÉMENTIEL 
ENS.'ABSOLUTWERTGE 


SUPPORT 

VIS CHC 

ENTRETOISE 

BRIDE 

ARBRE 

GOUPILLE ELASTIQUE 
PIGNON 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
GOUJON FILETÉ 
CIRCLIP 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE28X40X0,5 


ROULEMENT RAINURÉ À 
BILLES 


RONDELLE 
D'AJUSTAGE17X24X0,5 


CIRCLIP 
VIS CHC 


RONDELLE 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


694 


capteur incrémentiel 


19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


E 


FG-901 


Dis.10407 


capteur incrémentiel 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


9045341203 


45873504000 


9455622138 


45873631247 


0009553068 


0009553089 


Quant. 


Dénomination Remarque 


VIS CHC 


CAPTEUR INCRÉMENTIEL 
ENS. 


CIRCLIP 
SUPPORT 
SERRE-CÁBLES 


SERRE-CÁBLES 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


696 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10252 


19.04.2024 FG-901 


FAISCEAU DE CÁBLES POUR EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7912503996 


45873810329 


45873810330 


7912508119 


7912502918 


7912503998 


7912503458 


7912513057 


7914999014 
45873608906 


Quant. 


1 


1 


Dénomination Remarque 


BOÎTIER А ERGOTS'2-PÓLE 
GY 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE OPX-L20S / OPX-L12 / OPX-L16 
faisceau de cábles interface ( 3 
Capteur ) 


FAISCEAU ÉLECTRIQUE OPX-D 20 / OPX-L 20 faisceau de 
cábles interface ( 4 Capteur ) 


BOITIER À DOUILLE'2-PÓLE 
GY 


CONTACT À DOUILLE 


BOITIER А ERGOTS'6-PÓLE 
GY 


BOÎTIER А ERGOTS'10-PÓLE 
BROCHE 


JOINT 10 broches 
CAPTEUR ENS. 


FG-901 


validate 


vehícule 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


698 


SICK LASER SCANNER OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Avec capot foré pour appareil camera SICK 


& 


8 


Dis.20381 


19.04.2024 699 


SICK LASER SCANNER 


Avec capot foré pour appareil camera SICK 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


7914950826 


45873632203 


0009553068 


45873800509 


45873810484 


45873612000 


9062305132 


0009013021 


45873633114 


Quant. 


1 


Dénomination Remarque 


SERRE-CÁBLES 

PIÉCE DE SERRAGE 
SERRE-CÁBLES 

CÁBLE ENS. 

FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
CAMÉRA 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


REVÉTEMENT'AVANT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


700 


EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


Quant. 


Dénomination 


PUPITRE DE LECTURE 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ 
CHARGE - SUR LE DOSSIER 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ 
CHARGE - SUR LE TUBE 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ 
ROUE 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ 
ROUE 


MIROIR RETROVISEUR 


MIROIR RETROVISEUR 


SUPPORTS POUR PIECES 
ELECTRIQUES A 
L'INTERIEUR DU CHARIOT 


SUPPORTS POUR PIECES 
ELECTRIQUES A 
L'INTERIEUR DU CHARIOT 


SUPPORTS POUR PIECES 
ELECTRIQUES A 
L'INTERIEUR DU CHARIOT 


SUPPORTS POUR PIECES 
ELECTRIQUES A 
L'INTERIEUR DU CHARIOT 


EXTRACTEUR BATTERIE 


RÉSERVOIR D'EAU 30L / 60L 
KIT CABLES DE BATTERIE 


SAFT BATTERIE DE 
LITHIUM-ION 


SAFT BATTERIE DE 
LITHIUM-ION 


KBS BATTERIE DE LITHIUM- 
ION 


KBS BATTERIE DE LITHIUM- 
ION 


KBS BATTERIE DE LITHIUM- 
ION 


KBS BATTERIE DE LITHIUM- 
ION 


NEXT GEN F 
NEXTGEN H 


COMPACT AND NEXTGEN 
LABELLING BATTERIES 24V 


ADHESIF "K" 


DOCUMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


PLATEFORME FIXE 


PLATEFORME RELEVABLE 


Fino a matricola - To serial 
numbers 

Da matricola - From serial 
numbers 

4 ROUES 

Fino a matricola - To serial 
numbers 

4 ROUES 

Da matricola - From serial 
numbers 

3/5 ROUES 

Fino a matricola - To serial 
numbers 

3/5 ROUES 

Da matricola - From serial 
numbers 


Pour batterie 


SAFT BATTERY: B1 205Ah - 24V // 


B2 410Ah - 24V 
TROG 54 


САВІ АСЕ 45873810498 


TROG 53 (F6/OL) 250 Ah - 
CONTENANT 


TROG 1054 (H9-H12/OL) - 
CONTENANT 
CABLE DE BATTERIE 


ADHÉSIF "LI ION" 


F6 : 250Ah 
H9: 375Ah / H12: 500Ah 


Batterie Li lon KBS 
FUEL CELL 24V 


FG-900 


validate 


->19.07.2018 


20.07.2018-> 


->25.10.2018 


26.10.2018-> 


->25.10.2018 


26.10.2018-> 


vehícule 


702 


EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos №ае Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 


FLEET MANAGER (MODULE) Keypad / RFID Dual Reader 
FLEET MANAGER Crash-sensor / GPRS 


DOCUMENTS FUEL CELL 24V 
SUPPLÉMENTAIRES 


VERROUILLAGE BATTERIE FUEL CELL 24V 
VERROUILLAGE BATTERIE FUEL CELL 24V 


VERROUILLAGE BATTERIE FUEL CELL 24V 
(PLATEFORME RELEVABLE) 


SUPPORT DISPLAY FUEL CELL 24V 
COURROIE ANTISTATIQUE FUEL CELL 24V 


19.04.2024 FG-900 704 


PUPITRE DE LECTURE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4741 


19.04.2024 


FG-901 


PUPITRE DE LECTURE 


Pos № de Quant. 
commande 
1 9212316060 2 
2 45874306301 1 
3 0009313909 1 
4 9090347063 2 
5 0009040104 2 
6 0009013059 2 
7 9215317110 1 
8 9045316205 1 
9 45874381415 1 
10 9045316142 2 
11 0009040104 2 
12 7948300130 1 
19.04.2024 


Dénomination Remarque 


ÉCROU HEXAGONAL 


PANNEAU DE COMMANDE 
ENS. 


PIÉCE DE SERRAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE PLATE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 

SUPPORT 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


706 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ CHARGE - SUR LE DOSSIER 


PA 


19.04.2024 FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20151 


707 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ CHARGE - SUR LE DOSSIER OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874308243 1 SUPPORT ENS. 

2 7777700131 1 BOUCHON OBTURATEUR 

3 0009147021 2 RONDELLE 

4 0009013021 2 VIS À TÊTE BOMBEE 

5 9210281090 2 ECROU HEXAGONAL 


19.04.2024 FG-901 708 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ CHARGE - SUR LE TUBE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3 
6 
S. ==>, 
3 =>, 


Dis.20152 


19.04.2024 FG-901 709 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ CHARGE - SUR LE TUBE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45874308243 


7777700131 


0009147021 


50014307800 


7948300130 


9045316143 


Quant. Dénomination Remarque 


1 SUPPORT ENS. 

1 BOUCHON OBTURATEUR 
2 RONDELLE 

1 PLAQUE D'ARRÉT ENS. 


1 PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


2 VIS СНС 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


710 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ ROUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


ወ 
„4 
19 
2 ዌ 
1 
5 
3 L ° ® e 
5 o 
ፖ » 
3 a 


19.04.2024 FG-901 711 


PORTE-ROULEAU - CÓTÉ ROUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME FIXE 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874308243 1 SUPPORT ENS. 

2 7777700131 1 BOUCHON OBTURATEUR 

3 0009013059 2 VIS À TÊTE PLATE 

4 9220317090 2 ÉCROU HEXAGONAL 

5 0009147021 2 RONDELLE 


19.04.2024 FG-901 712 


PORTE-ROULEAU - CÔTÉ ROUE ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Dis.4843 


19.04.2024 FG-901 713 


PORTE-ROULEAU - CÔTÉ ROUE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PLATEFORME RELEVABLE 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 45874308217 1 SUPPORT ENS. 

2 7777700131 1 BOUCHON OBTURATEUR 

3 0009013059 4 VIS À TÊTE PLATE 

4 9220317090 4 ECROU HEXAGONAL 

5 0009147021 4 RONDELLE 


19.04.2024 FG-901 714 


MIROIR RETROVISEUR 


Fino a matricola - To serial numbers 


10 
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19.04.2024 FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
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015.4262 


715 


MIROIR RETROVISEUR 


Fino a matricola - To serial numbers 


Pos N?de Quant. 
commande 
1 0009904001 1 
2 0009904002 1 
3 50103631239 2 
4 9008311177 4 
5 0009147009 1 
6 7948300130 2 
7 9045316140 4 
8 9210281090 4 
9 50104306200 2 
10 9210281110 4 
19.04.2024 


Dénomination Remarque 


MIROIR ENG GAUCHE даисһе 
MIROIR ENS.'DROITE droit 
SUPPORT 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


VIS СНС 
ÉCROU HEXAGONAL 
GUIDAGE ENS. 


ÉCROU HEXAGONAL 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


716 


MIROIR RETROVISEUR 


Da matricola - From serial numbers 


19.04.2024 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.10151 


717 


MIROIR RETROVISEUR 


Da matricola - From serial numbers 


Pos № de Quant. 
commande 
1 0009941015 2 
2 0009941305 2 
3 50014307800 2 
4 45874309800 2 
5 9045316143 4 
6 F0009147021 4 
7 7948300130 2 
8 9062311129 4 
9 4482951 4 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


RÉTROVISEUR 
SUPPORT 
PLAQUE D'ARRÉT ENS. 


PLAQUE SUPPORT 
ENS.'RÉTROVISEUR 


VIS CHC 
RONDELLE 


PAIRE DEMI-BRIDES DE 
SERRAGE'L-KP-4-R-3 


VIS А ТЕТЕ FRAISÉE 


ANTISCIVOLO 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


718 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTÉRIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
4 ROUES 


19.04.2024 FG-901 719 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTERIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4 ROUES 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45873631222 1 ЗУРРОВТ 
2 9045316300 ЗМ CHC 
3 0009040106 3 ÉCROU DE BLOCAGE 
4 45873631206 1 SUPPORT 
5 0009147017 4 RONDELLE 
6 9008311132 4 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
7 45873631223 1 SUPPORT 
8 0009147004 4 RONDELLE 
9 9045320097 4 VIS CHC 
10 0049776551 1 CÁBLE ÉLECTRIQUE 


19.04.2024 FG-901 720 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTERIEUR DU СНАИКЯФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
4 ROUES 


Dis.10054 


19.04.2024 FG-901 721 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTERIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


4 ROUES 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


45873631264 


9045316300 


0009040106 


45873631206 


0009147017 


9008311132 


45873631262 


0009147004 


9045320097 


0049776551 


45873631263 


9210281070 


9062316096 


Quant. 


Dénomination 


SUPPORT 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS CHC 

САВЕЕ ÉLECTRIQUE 
SUPPORT 

ÉCROU HEXAGONAL 


VIS À TÉTE FRAISÉE 


Remarque 


FG-901 


validate 


vehícule 


722 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES А L'INTERIEUR DU СНАИКЯФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
3/5 ROUES 


19.04.2024 FG-901 


Dis.10033 


723 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTÉRIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3/5 ROUES 


Роз № ае 
соттапае 


1 45873606002 


2 9045316300 


3 0009040106 


4 0009147014 


5 45873631206 


6 0009147017 


ТА 9008311132 


8 45873631220 


9 9045316300 


10 0009040106 


11 0009147014 


12 45873631223 


13 0009147004 


14 9045320097 


15 0049776551 


19.04.2024 


Dénomination 


SUPPORT ENS. 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
SUPPORT 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 
SUPPORT 
RONDELLE 

VIS CHC 


CÁBLE ÉLECTRIQUE 


Remarque 


FG-901 


validate 


vehícule 


724 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES ል L'INTERIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
3/5 ROUES 


Dis.10053 


19.04.2024 FG-901 725 


SUPPORTS POUR PIECES ELECTRIQUES А L'INTÉRIEUR DU СНАИКФФОРХ-І. OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


3/5 ROUES 
Pos № de 
commande 
1 45873606002 
2 9045316300 
3 0009040106 
4 9294003022 
5 45873631206 
6 9008311132 
7 0009147017 
8 45873631220 
9 9045316300 
10 0009040106 
11 9294003022 
12 45873631262 
13 9210281070 
14 9062316096 
15 0049776551 
16 45873631263 
19.04.2024 


Dénomination 


SUPPORT ENS. 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 
SUPPORT 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 
SUPPORT 

VIS CHC 

ÉCROU DE BLOCAGE 
RONDELLE 
SUPPORT 

ÉCROU HEXAGONAL 
VIS À TÉTE FRAISÉE 
CÁBLE ÉLECTRIQUE 


SUPPORT 


Remarque 


FG-901 


validate 


vehícule 


726 


EXTRACTEUR BATTERIE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
50104206713 
50104206707 
50104201000 


9008318551 


9208056180 


50104201800 


50104201801 


50104232303 


0009063502 


9048316034 


0009557115 


45874391040 


Quant. 


Dénomination 


CAISSON BATTERIE ENS. 
CAISSON BATTERIE ENS. 


GALET ENS. 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 
VERROUILLAGE ENS. 


VERROUILLAGE ENS. 


AXE 


GOUPILLE ÉLASTIQUE 


VIS CHC 
COLLIER 


ÉTIQUETTE 


Remarque 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


TROG 53 - 2x 500 Kg 
TROG 54 - 2 x 600 Kg 


FG-691 


728 


RÉSERVOIR D'EAU 30L / 601. 


Pour batterie 


19.04.2024 


FG-901 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.4195 


RÉSERVOIR D'EAU 30L / 601. OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pour batterie 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 7988800025 1 RÉSERVOIR ሀ'ኗልህ30 LTR. ustensile de remplissage d'eau 30 | 


avec accessoires 


2 7988800024 1 RESERVOIR D'EAU60 LTR. ustensile de remplissage d'eau 60 | 
avec accessoires 


19.04.2024 FG-901 730 


КТ CABLES DE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


05.4709 


19.04.2024 FG-901 731 


КТ CABLES DE BATTERIE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 
45873811511 
45873811513 
45873811512 
45873811502 
45873811503 
45873811504 
45873811505 
45874234100 


9045316138 


9208056090 


9045311142 


7915003538 
7915003540 
7915003541 


Quant. 


Dénomination 


PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
POIGNÉE'PRISE SRE 


VIS CHC 
ÉCROU HEXAGONAL 
VIS CHC 


ADAPTATEUR 
ADAPTATEUR 
ADAPTATEUR 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


DIN 160A - Batterie avec acide 
DIN 160A - Batterie à gel 

DIN 160A AIR - Batterie avec acide 
SRE 160A 

SRE 160A AIR 

SRE 320A 

SRE 320A AIR 


DIN 160A 
SBE 160A 
SBE 320A 


FG-901 


validate 


vehícule 


732 


SAFT BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
SAFT BATTERY: B1 205Ah - 24V // B2 410Ah - 24V 


Dis.20291 


19.04.2024 FG-901 733 


SAFT BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
SAFT BATTERY: B1 205Ah - 24V // B2 410Ah - 24V 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
CABLE DE BATTERIE PRISE DE CHARGE LATÉRALE 
1 45874205500 1 CAISSON ENS.'BATTERIE LI- 
ION 
2 50104301801 2 TÓLE LATÉRALE ENS. 
3 50104301802 1 TÓLE LATÉRALE ENS. 
4 50104301800 1 TÓLE LATÉRALE ENS. 
5 50104309600 4 . TÓLE EN ÉQUERRE ENS. 
6 50104017902 4 . TÓLE DE MAINTIEN 


7 F9008311180 12 VIS 


8 9291544018 12. RONDELLE 

9 50108042817 2 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
10 0009040104 3 ÉCROU DE BLOCAGE 
11 0039381966 2 ETIQUETTE 

12 50104017904 4 TÔLE DE MAINTIEN 


19.04.2024 FG-901 734 


CABLE DE BATTERIE OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
PRISE DE CHARGE LATÉRALE 


Dis.20110 


19.04.2024 735 


CABLE DE BATTERIE 
PRISE DE CHARGE LATÉRALE 


Pos № de Quant. 
commande 
1 45753604500 1 
2 7915003419 2 
3 7915390106 1 
4 7915390104 1 
5 3003632515 2 
6 0009013017 4 
7 0039314001 2 
8 3003632600 1 
9 9265316070 2 
10 0009040203 3 
11 7919690907 1 
12 0009553089 2 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


ADAPTATEUR ENS. 
PRISE FEMELLE BATTERIE 
MICRO-INTERRUPTEUR 
MICRO-INTERRUPTEUR 
PLAQUE'ENTRETOISE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
AGRAFE 

PATTE'PRISE 

ÉCROU HEXAGONAL 
ÉCROU DE SERRAGE 
LUMIÈRE 


SERRE-CÂBLES 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validatè 


vehícule 


736 


SAFT BATTERIE DE LITHIUM-ION 
CÁBLAGE 45873810498 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.7255 


19.04.2024 


737 


SAFT BATTERIE ПЕ LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CÁBLAGE 45873810498 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45873810498 1 FAISCEAU interface Li lon pour batterie SAFT 
ÉLECTRIQUE'INTERFACCE 
LI-ION S 
2 7915009919 1 BOÎTIER А DOUILLE'4-PÓLE 7X8 
3 7915009922 1 BOÎTIER А ERGOTS4-PÓLE 7X8 


19.04.2024 738 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 53 (F6/OL) 250 Ah - CONTENANT 


За 
< 
ка 
/ .ዳ 
A 2 е! 
> 
жу 
LA 
ጋ | 
4 
“መ 
yi y 2 
o 6 


Dis.20410 


19.04.2024 739 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 53 (F6/OL) 250 Ah - CONTENANT 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 50014205508 1 CAISSON ENS. 

2 3003635207 1 SUPPORT'OPPORTUNITY 

CHARGING 

3 9045316143 2 VIS CHC 

4 9323620014 2 RONDELLE ÉLASTIQUE 

5 3004230223 1 SUPPORT 

6 0009040607 2 ÉCROU HEXAGONAL 

7 50014222305 2 PLAQUE 

8 9045651183 4 VIS CHC 

9 9323620018 4 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 740 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 1054 (H9-H12/OL) - CONTENANT 


ZA 

) жу 

чаят 

2 
3—9 SR 
4 © ዘመ 
p 
% и! 
o e. £ 


Dis.20422 


19.04.2024 741 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
TROG 1054 (H9-H12/OL) - CONTENANT 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 
1 50014205506 1 CAISSON ENS. pour batterie H6-H12/OL 
2 3003635207 1 SUPPORT'OPPORTUNITY 
CHARGING 
3 9045316143 2 VIS CHC 
4 9323620014 2 RONDELLE ÉLASTIQUE 
5 3004230223 1 SUPPORT 
6 0009040607 2 ÉCROU HEXAGONAL 
7 50014222305 2 PLAQUE 
8 9045651183 4 VIS CHC 
9 9323620018 4 RONDELLE ÉLASTIQUE 


19.04.2024 742 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
CABLE DE BATTERIE 


XXXX.65411 01 


19.04.2024 743 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION 
CABLE DE BATTERIE 


Pos ከ" በፀ Quant. Dénomination 
commande 
1 3003812551 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
1 3003812613 1 FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
2 7915003419 2 PRISE FEMELLE BATTERIE 
3 3004234105 1 POIGNÉE'PRISE BATTERIE 
4 9008651 138 2 VIS À TÉTE HEXAGONALE 
5 9323620014 2 RONDELLE ÉLASTIQUE 
6 9210281090 2 ÉCROU HEXAGONAL 
7 7915003688 2 VERROUILLAGE 
8 7915003698 2 ACCESSOIRES'GOUPILLE 
DE CODAGE FEMELLE 
9 0009739020 2 CACHE DE PROTECTION 
10 7912502145 1 COSSE DE CÁBLE 
11 7915390106 1 MICRO-INTERRUPTEUR 
12 7915390104 1 MICRO-INTERRUPTEUR 
13 7915961315 1 CACHE 
14 7912533014 1 BOÎTIER А DOUILLE'7-PÓLE 7-pôle 
15 0009716618 1 VIS 
16 9291532020 1 RONDELLE 
17 0009012065 1 VIS 
17 0009716692 1 VIS 
18 9291544018 1 RONDELLE 
19 7912502105 1 COSSE DE CÁBLE 


19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate vehícule 


DIN2-F6-H9-H12/OL / DIN3-F6-H9- =>] 12.06.2022 
H12/OL / Pos. 2-11 


DIN2-F6-H9-H12/OL / DIN3-F6-H9- 13.06.2022 |=> 
H12/OL / Pos. 2-11 


744 


КВ$ BATTERIE DE LITHIUM-ION OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
ADHÉSIF "LI ION" 


TROG 53-Е TROG 1054-H 


1 1 


4587.60600 01 


19.04.2024 745 


KBS BATTERIE DE LITHIUM-ION 
ADHÉSIF "LI ION" 


Pos N°de Quant. Dénomination 
commande 

1 50108042817 2 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 

1 3004391051 2 ÉTIQUETTE 


19.04.2024 


Remarque 


plus livrable 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


->| 15.02.2024 
16.02.2024 |-> 


vehícule 


746 


Next Gent ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 747 


Мехі Gent 


Pos 


+ о M 


8а 


80 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


19.04.2024 


№ de 
соттапае 


3004209029 


3004209031 


3003413102 
9018347183 


3004241708 


9034386096 


3004231802 


3003909016 


3003909017 


3003909023 


9186351206 


3003909015 


0009051014 


9090353063 


9034386096 


9186351445 


3003812556 


3003909014 


0009051014 


3003909009 


0009051014 


3003824056 


0009051014 


3003824055 


0009051014 


Quant. 


N m N 


14 


Dénomination 


BATTERIE ENS.'24V LIB 7,1 
(BG21.1) STIL 


BATTERIE ENS.'24V LIB 7,1 
(BG21.1) H ST 


CARTER 

MODULE 

SUPPORT 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 


COUVERCLE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
РІЕСЕ D'ARRÉT 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


VIS AUTOTARAUDEUSE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


COMPARTIMENT 
TECHNIQUE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS AUTOTARAUDEUSE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE'CAPTEUR DE 
CO 


ÉCROU DE BLOCAGE 
BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
BARRETTE CONDUCTRICE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque validate vehícule 
comprend Pos. 1-25 

avec chauffage 

comprend Pos. 1-25 

Pas de piece de rechange 


NextGen 


comprend Pos. 4 


comprend Pos. 9, 11, 12(2x), 13(2x) 
comprend Pos. 9, 11, 12(2x), 13(2х) 


comprend Pos. 10 


comprend Pos. 12 (2x) 


NextGen 


comprend Pos. 19 


comprend Pos. 21 


748 


module OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
NextGen 


NextGen Modul 


19.04.2024 749 


module 
NextGen 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


0009711016 


0009711017 


3003909000 


0009013142 


3003909001 


0009040609 


3004241710 


Quant. 


11 


Dénomination 


MODULE DE BATTERIE 
MODULE DE BATTERIE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU HEXAGONAL 


COUVERCLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


comprend Pos. 3 (11x) 


comprend Pos. 5 (2x) 


750 


compartiment technique OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
NextGen 


Die 


106 10g 57 


NextGen F 
Technikraum 


19.04.2024 751 


compartiment technique 


NextGen 


Pos 


23a 
23b 


19.04.2024 


N? de 


commande 


3003909003 


9265316070 


3003909002 


7916040009 


9265316070 


0009728109 


3003824054 


0009051015 


3003909012 


3003909035 


3003824052 


0009051012 


0009013141 


3003909006 


9265316070 


300390901 1 


9265316070 


3003824053 


0009051014 


0009711101 


3003909022 


0009630127 


0009040107 


0009013141 


Dénomination 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU HEXAGONAL 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉLÉMENT FUSIBLE 
ÉCROU HEXAGONAL 


ISOLATEUR 
BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE'CONTACTEUR 
GV 


ÉCROU HEXAGONAL 
JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 

ÉCROU HEXAGONAL 


BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


ÉLÉMENT DE 
COMPENSATION DE 
PRESSION'52X 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JOINT TORIQUE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 


TECHNIKRAUMPLATTE 
TECHNIKRAUMPLATTE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


comprend Pos. 2 (2x) 


comprend Pos. 4 (3x) 
voir SI 003/23 


20A; 80V 


comprend Pos. 10 (3x) 
Valide jusqu'a : 

F6 - 15.01.2023 

H9 / H12 - 16.01.2023 
voir SI 003/23 


comprend Pos. 10 (3x) 
Valide a'partir de : 

F6 - 16.01.2023 

H9 / H12 - 17.01.2023 
voir SI 003/23 


comprend Pos. 13 (2x) 


comprend Pos. 15 (3x) 


comprend Pos. 20 - 22 ( par 2x) 


Next Gen Typ F 
Next Gen Typ H 


752 


NextGen H ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


13, «221 29 


12e 11 ie | 
VE, 
2 


NextGen H 
Batterie 


19.04.2024 753 


NextGen H 


Pos 


8с 


ва 


19.04.2024 


№ de 
соттапае 


3004209033 


3004209035 


3004209037 


3004209039 


3003413103 
9018347183 


3004241709 


9034386096 


3004231802 


3003909018 


3003909019 


3003909020 


3003909021 


3003909024 


9186351206 


3003909015 


0009051014 


9090353063 


9186351445 


9034386096 


3003812557 


3003812558 


3003909014 


0009051014 


3003909009 


Quant. 


Dénomination 


BATTERIE ENS.'24V LIB 10,6 
(BG22.1) STI 


BATTERIE ENS.'24V LIB 10,6 
(BG22.1) HS 


BATTERIE ENS.'24V LIB 14,2 
(BG22.2) STI 


BATTERIE ENS.'24V LIB 14,2 
(BG22.2) HS 


CARTER 
MODULE 


SUPPORT 
VIS АТЕТЕ HEXAGONALE 


COUVERCLE 

VIS АТЕТЕ ВОМВЕЕ 
РІЕСЕ D'ARRÉT 

JEU DE PIÉCES DE 


RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


VIS AUTOTARAUDEUSE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU DE BLOCAGE 
VIS À TÉTE BOMBÉE 
VIS AUTOTARAUDEUSE 


COMPARTIMENT 
TECHNIQUE 


VIS À TÉTE BOMBÉE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 
FAISCEAU ÉLECTRIQUE 


JEU DE PIÉCES DE 
RECHANGE 


ÉCROU DE BLOCAGE 
JEU DE PIÉCES DE 


RECHANGE'CAPTEUR DE 
CO 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


comprend Pos. 1-26 


avec chauffage 
comprend Pos. 1-26 


comprend Pos. 1-25 


avec chauffage 
comprend Pos. 1-25 


Pas de piece de rechange 


NextGen 
H9 (3x); H12 (4х) 


comprend Pos. 4 (2x) 


comprend Pos. 9, 11 (3x), 12 (6x) 


comprend Pos. 9, 11 (3x), 12 (6x) 


comprend Pos. 9, 11 (4x), 12 (8x) 


comprend Pos. 9, 11 (4x), 12 (8x) 


comprend Pos. 10 


comprend Pos. 13 


NextGen 


comprend Pos. 19 


comprend Pos. 21 


validate 


vehícule 


754 


NextGen H 
Pos М de 
Commande 

21 0009051014 
22 3003824056 
23 0009051014 
24 3003824055 
25 0009051014 
26 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 


ÉCROU DE BLOCAGE 
BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 
BARRETTE CONDUCTRICE 
ÉCROU DE BLOCAGE 


POIDS DE COMPENSATION version H9 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


756 


Compact апа NextGen Labelling Batteries 24V OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


STILL GmbH 
Berzeliusstraße 10 
D - 22113 Hamburg 


Labelling24V_S 


19.04.2024 757 


Compact апа NextGen Labelling Batteries 24V OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 0009387292 1 ÉTIQUETTE 

2 0009387293 1 ÉTIQUETTE 

3 0009387295 1 ÉTIQUETTE 

4 0009384738 1 ÉTIQUETTE 

5 0009387294 1 ÉTIQUETTE 

6 3004391066 1 ÉTIQUETTE 19.04.2023 |-> 
7914950903 1 SERRE-CÁBLES'160-PA-BK- pour Pos. 6 

PLIO-GRAIN 
7 3004391067 1 ÉTIQUETTE 19.04.2023 |=> 


19.04.2024 758 


Documents supplémentaires OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FUEL CELL 24V 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
45878046006 1 NOTICE 
D'INSTRUCTIONSSTILL KION 
ОР. IS 


19.04.2024 760 


FLEET MANAGER (MODULE) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Keypad / RFID Dual Reader 


Dis.20160 


19.04.2024 FG-924 761 


FLEET MANAGER (MODULE) 
Keypad / RFID Dual Reader 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


51813653020 


51813653029 


45394313800 


7914950921 


0009013032 


45753634800 


51813653021 


51813653030 


56323654031 
50243654001 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


CONNEXION (X20) 


CONTRÓLEUR'KEYPAD PIN avec Bluetooth 
FOLIE 250MM 500KBD WT 

CONTRÓLEUR PIN sans Bluetooth 
AUTOCOLLANT 


SERRE-CÁBLES 
VIS А ТЕТЕ PLATE 
ENTRETOISE 


CONTRÓLEUR'RFID READER Chip ou Card avec Bluetooth 
250ММ 500KBD WT1 


CONTRÓLEUR'RFID READER Chip ou Card sans Bluetooth 
250MM 500BD O. W 


SUPPORT DE DONNÉES Chip 
SUPPORT DE DONNÉES Card 


FG-924 


validate 


vehícule 


762 


FLEET MANAGER 
Crash-sensor / GPRS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


19.04.2024 FG-924 
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015.20161 


763 


ҒІ ЕЕТ MANAGER 
Crash-sensor / GPRS 


Pos 


= 


+ о о N г 


19.04.2024 


№ de 
commande 
56323608916 


56323608907 


9045320129 
9045320129 
9292826014 
9292826014 
0160890 


0009775000 


0009775000 


56323652010 


56363652015 


Quant. 


1 


+ N + № 


1 


1 


Dénomination 


CAPTEUR ENS. 


CAPTEUR ENS. 


VIS CHC 
VIS CHC 
RONDELLE 
RONDELLE 
CONEXION 


CÁBLE ÉLECTRIQUE 


CÁBLE ÉLECTRIQUE 


MODULE RADIO 


MODULE RADIO 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


avec résistance terminale 


Crash-sensor 


sans résistance terminale 


Crash-sensor 4 GPRS 
Crash-sensor Ou GPRS 
Crash-sensor 4 GPRS 
Crash-sensor Ou GPRS 
Crash-sensor 4 GPRS 


longueur: 300 mm 
Crash-sensor + GPRS 


longueur: 300 mm 
Crash-sensor Ou GPRS 


longueur: 300 mm 
Crash-sensor + GPRS 


validate 


Module radio 2G, M12, 500KBd avec =>| 02.11.2023 


terminaison 


Module radio 4G+GPS, M12, 500 
KBd avec résistance de terminaison 


FG-924 


03.11.2023 |=> 


vehícule 


764 


Documents supplémentaires 


FUEL CELL 24V 
Pos №ае Quant. 
commande 
45878046006 1 


19.04.2024 


Dénomination Remarque 
NOTICE multilingue 
D'INSTRUCTIONSSTILL KION 

OP. IS 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


766 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


verrouillage batterie 


FUEL CELL 24V 


n) ብስ 
Ty m 1 


E 


KI 


18 


4591.31501 01 


767 


19.04.2024 


verrouillage batterie 


FUEL CELL 24V 
Pos № de 
commande 
1 0009147009 
2 0009040105 
3 45874202818 
4 9212316130 
5 9045311243 
6 0009147011 
7 9008320180 
8 0009147010 
9 45874204521 
10 9045364180 
11 9008311186 
12 45874231203 
13 45874233200 
14 9008320183 
15 9210281110 
16 9062366183 
17 45874231518 
18 45874202822 
19 9062366129 
20 9045316183 
21 9212316140 
22 9045316300 
23 9294003022 


19.04.2024 


Quant. 


8 


1 


Dénomination Remarque 


RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
SUPPORT ENS. 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS CHC 

RONDELLE 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
RONDELLE 


VERROUILLAGE BATTERIE 
ENS. 


VIS CHC 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ENTRETOISE'ARRIÉRE 
TÓLE DE MAINTIEN 

VIS À TÉTE HEXAGONALE 
ÉCROU HEXAGONAL 

VIS À TÉTE FRAISÉE 
PLAQUE LATÉRALE 
SUPPORT ENS. 

VIS À TÉTE FRAISÉE 

VIS CHC 

ÉCROU HEXAGONAL 

VIS CHC 


RONDELLE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


768 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


verrouillage batterie 


FUEL CELL 24V 


` ` м) 
= = | 
— — — 
"NU |] 
is Së 


| 


4595.31501 01 


769 


19.04.2024 


verrouillage batterie OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FUEL CELL 24V 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

1 0009147009 8 RONDELLE 

2 45874323119 1 TÓLE LATÉRALE 

3 45874323118 1 TÓLE LATÉRALE 

4 9062347132 4 VIS À TÊTE FRAISÉE 

5 9008320180 4 VIS À TÊTE HEXAGONALE 

6 45874000405 1 GUIDAGE ENS. 

7 0009050839 2 ÉCROUCAGE 

8 0009050841 2  ÉCROU CAGE 


19.04.2024 770 


verrouillage batterie (plateforme relevable) OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
FUEL CELL 24V 


4587.31501 01 


19.04.2024 FG-311 771 


verrouillage batterie (plateforme relevable) 


FUEL CELL 24V 

Pos № de 
Commande 

1 45874230705 

2 9062357195 

3 45874323911 

4 9291003020 

5 9212316130 

6 0009147009 

7 9212311110 


19.04.2024 


Quant. Dénomination Remarque 


1 РІЕСЕ DE 
SERRAGE'ARRIÉRE 


2 VISÀ TÉTE FRAISÉE 
1 AXE'BLOC 

1 RONDELLE 

1 ÉCROU HEXAGONAL 
2 RONDELLE 


2 ÉCROU HEXAGONAL 


FG-311 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


validate 


vehícule 


772 


SUPPORT DISPLAY 
FUEL CELL 24V 


4595.34800 01 


19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


773 


SUPPORT DISPLAY OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


FUEL CELL 24V 
Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
1 45874324106 1 SUPPORT 
2 0009013059 2 VIS À TÊTE PLATE 
3 9220317090 2 ÉCROU HEXAGONAL 
4 3003610608 1 DISPOSITIF INDICATEUR 


19.04.2024 774 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


courroie antistatique 


FUEL CELL 24V 


b ` 


4595.60400_01 


775 


19.04.2024 


courroie antistatique 


FUEL CELL 24V 
Pos № de 
commande 
1 45874366000 
2 45874361820 
3 0009553086 
4 9045316128 
5 0009147021 
6 0009040104 
7 0009552538 
8 45874453900 
9 45873810534 
10 9008311128 
11 0009040104 


19.04.2024 


Quant. 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque 


DISPOSITIF DE 
PROTECTION 


PLAQUE 
SERRE-CÁBLES 

VIS CHC 

RONDELLE 

ÉCROU DE BLOCAGE 
COLLIER POUR TUBE 


GUIDE DE FLEXIBLE 
CÁBLE DE MASSE 


SANS LEVEE INITIALE 


VIS À TÉTE HEXAGONALE 


ÉCROU DE BLOCAGE 


validate 


vehícule 


776 


AUTRES ACCESSOIRES OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 
AUTOCOLLANTS OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 
AUTOCOLLANTS OPX-L 12-16 -20S 
AUTOCOLLANTS OPX-D 20 / OPX-L 20 
AUTOCOLLANTS PLATEFORME RELEVABLE 
PLAQUE APPLIQUEE SUR Mode d'emploi de la batterie KBS 
LE COCKPIT 


19.04.2024 FG-920 778 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


ОРХ 20-25 / ОРХ 20-25 Plus 


AUTOCOLLANTS 


7900 За 


F 


OPX 20 
Aw 


STILL 5" 


OPX 25 Plus 


MY 
STILL 5" 


OPX 20 Plus 


aH 
STILL 
2.g ОРХ 20 Plus 
STILL 
2-g ОРХ 25 Plus 


779 


FG-921 


19.04.2024 


AUTOCOLLANTS 
OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos № ае 
соттапае 


1 45870063301 


1 45870063303 


1 45870063305 


1 45870063307 


45878042809 
45878042810 
45878042811 
45878042812 
45878042813 
45878042814 


о о mo ND м г 


3 45878042815 
3 45878042816 


4 45870063100 


4 45870063114 


5 50014391012 


6 50014391026 


7 50014391033 


8 50014391023 


9 0009380728 


10 0009385794 


11 50014391036 


12 45874391014 


13 50014391012 
14 0009380724 


15 50014391015 


16 0009384502 


17 45378042801 


18 45874313000 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE'OPX20 PLUS 
STIL 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE'OPX25 PLUS 
STIL 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'RIGHT STILL 
OPX20PLU 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE'RIGHT STILL 
OPX25PLU 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE'CHAMBRE 
FROIDE 


PLAQUE CONSTRUCTEUR 
PLAQUE CONSTRUCTEUR 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


REVÊTEMENT DE SOL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


ОРХ20 / ОРХ20 iGo neo 


OPX20 Plus 


OPX25 / OPX25 iGo neo 


OPX25 Plus 


OPX20 
OPX20 Plus 
OPX25 
OPX25 Plus 
OPX20 
OPX20 Plus 


OPX25 
OPX25 Plus 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


BOITE A GANTS 


CHAMBRE FROIDE 


CE 


CE+UK 
valide de 14.01.2022 


PLATEFORME FIXE 


FG-921 


validate 


=>| 14.03.2019 


15.03.2019 |=> 


=>| 13.01.2022 


vehícule 


780 


AUTOCOLLANTS 


OPX 20-25 / OPX 20-25 Plus 


Pos 


18 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


19.04.2024 


№ de 
commande 
45874313001 
56344391015 
0009384812 
0009384813 
0009384814 
0009384815 
0009384816 
0009384817 
0009384818 
0009384819 
50014391007 


45874391028 


45874391031 


45874391032 


45874391029 


45874391030 


45874391027 


0039381945 


Quant. 


2 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dénomination Remarque validate vehícule 
REVÉTEMENT DE SOL PLATEFORME RELEVABLE 
ÉTIQUETTE DE 
AUTOCOLLANT 2018; bleue 
AUTOCOLLANT 2019; l'orange 
AUTOCOLLANT 2020; marron 
AUTOCOLLANT 2021; rose 
AUTOCOLLANT 2022; vert 
AUTOCOLLANT 2023; jaune 
AUTOCOLLANT 2024; bleu 
AUTOCOLLANT 2025; l'orange 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE'POIGNÉE 

FG-921 


782 


plaque constructeur 
CE+UK 


Dis.20382 


19.04.2024 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


STILL GmbH 
Berzeliusstr.10 
D-22113 Hamburg 


Aw 
= TILL 


Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr / year-année-Baujahr 


Industrial truck / Chariot de manutention / Flurfórderzeug 
Rated capacity Unladen mass 
Capacité nominale kg Masse à vide 
Nenn-Tragfáhigkeit Leergewicht 


Battery voltage 
Tension batterie 
Batteriespannung 


Rated drive power 
Puissance motr. nom. 
Nenn-Antriebsleist. 


UK | * see Operating instructions 


voir Mode d'emploi 


( а siehe Betriebsanleitung 


783 


plaque constructeur 
CE«UK 


Pos №ае 
commande 


1 45778024400 


2 45874391049 
3 45378042801 


19.04.2024 


Quant. 


Dénomination 


DONNÉES DE LA PLAQUE 
CONSTRUCTEUR'STILL 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


seulement pour marche UK 


validate 


vehícule 


784 


AUTOCOLLANTS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20S 


OPX-L 12 


MY 
S TILL 
OPX-L. 12 


Dis. 10065 


19.04.2024 FG-921 785 


AUTOCOLLANTS 
ОРХ- 12-16 -205 


Pos № ае 
соттапае 


1 45900063301 


1 45900063303 


= 


45900063305 


45908042807 
45908042808 
45908042806 
45908042810 
45908042811 
45908042809 
45870063100 


BB Cc о c nm m г 


4 45870063114 


5 50014391012 


6 50014391026 


7 50014391007 


8 50014391023 


9 0009380728 


10 0009385794 


11 50014391036 


12 45874391014 


13 50014391012 
14 0009380724 


15 50014391015 


16 0009384502 


17 45378042801 


18 45874313000 
19 45874313001 
20 56344391015 
21 0009384812 
21 0009384813 
21 0009384814 
21 0009384815 
21 0009384816 


19.04.2024 


Dénomination 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE'CHAMBRE 
FROIDE 


PLAQUE CONSTRUCTEUR 


PLAQUE CONSTRUCTEUR 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


REVÉTEMENT DE SOL 
REVÉTEMENT DE SOL 
ÉTIQUETTE 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 205 


@РХ 2 


OPX-L 16 


OPX-L 12 

OPX-L 16 

OPX-L 205 

OPX-L 12 

OPX-L 16 

OPX-L 205 

etiquette firme : STILL 


etiquette firme : STILL 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


BOITE A GANTS 


CHAMBRE FROIDE 


CE+UK 
valide de 28.01.2022 


PLATEFORME FIXE 
PLATEFORME RELEVABLE 
DE 

2018; bleue 

2019; lorange 

2020; marron 

2021; rose 

2022; vert 


FG-921 


validate 


=>| 14.03.2019 


15.03.2019 |=> 


=>| 27.01.2022 


vehícule 


786 


AUTOCOLLANTS OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
OPX-L 12-16 -20S 


Pos N?de Quant. Dénomination Remarque validate vehícule 
commande 

21 0009384817 1 AUTOCOLLANT 2023; jaune 

21 0009384818 1 AUTOCOLLANT 2024; bleu 

21 0009384819 1 AUTOCOLLANT 2025; l'orange 

22 50014391019 1 ÉTIQUETTE 

23 45904390001 1 ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE OPX-L 12 
CHARGE 

23 45904390000 1 ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE. OPX-L 16 
CHARGE 

23 45904390002 1 ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE. OPX-L 20S 
CHARGE 

24 45874391031 1 ÉTIQUETTE 

25 45874391032 1 ÉTIQUETTE 

26 45874391029 1 ÉTIQUETTE 

27 45874391030 1 ÉTIQUETTE 

28 45874391027 1 ÉTIQUETTE 

29 45874391028 1 ÉTIQUETTE 

30 0039381945 1 ÉTIQUETTE'POIGNÉE 


19.04.2024 FG-921 788 


ОРХ OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


AUTOCOLLANTS 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


STILL :-። 
OPx- 


FG-921 


19.04.2024 


AUTOCOLLANTS 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos №ае 
commande 
1 45890063301 
1 45890063303 
2 45898042804 
2 45898042806 
3 45898042805 
9 45878042807 
4 45870063100 
4 45870063114 
5 50014391012 
6 50014391026 
7 50014391007 
8 50014391023 
9 0009380728 
10 0009385794 
11 50014391036 
12 45874391014 
13 50014391012 
14 0009380724 
15 50014391015 
16 0009384502 
16 
17 45378042801 
18 45874313000 
19 50014391033 
20 56344391015 
21 0009384812 
21 0009384813 
21 0009384814 
21 0009384815 
21 0009384816 
21 0009384817 
21 0009384818 
21 0009384819 


19.04.2024 


Dénomination 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


DOCUMENTATION 
TECHNIQUE 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


SIGNALISATION 
PARTICULIÈRE 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 

ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE'CHAMBRE 
FROIDE 

PLAQUE CONSTRUCTEUR 


PLAQUE CONSTRUCTEUR 


ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 


REVÉTEMENT DE SOL 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 

AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 
AUTOCOLLANT 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-L 20 


OPX-D 20 


OPX-L 20 
OPX-D 20 
OPX-L 20 
OPX-D 20 
etiquette firme : STILL 


etiquette firme : STILL 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


MARCHEPIED D'OPÉRATEUR 
ARESSORT 


BOITE A GANTS 


CHAMBRE FROIDE 


CE+UK 
valide de 28.01.2022 


PLATEFORME FIXE 


DE 

2018; bleue 
2019; l'orange 
2020; marron 
2021; rose 
2022; vert 
2023; jaune 
2024; bleu 
2025; l'orange 


FG-921 


validate 


=>| 14.03.2019 


15.03.2019 |-> 


->| 27.01.2022 


vehícule 


790 


AUTOCOLLANTS 
OPX-D 20 / OPX-L 20 


Pos 


22 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50014391019 


45894390000 


45894390009 


45894390001 


45894390010 


45894390002 


45894390006 


45894390003 


45894390005 


50024391037 


45874391032 


45874391029 


45874391030 


45874391027 


45874391028 


45874391031 


0039381945 


Quant. 


Dénomination 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE 
CHARGE 


ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATIONOPX D20 
H-16 


ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE 
CHARGE 


ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATIONOPX D20 
Н-18 


ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE 
CHARGE 


ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATIONOPX L20 
Н-18 


ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE 
CHARGE 


ÉTIQUETTE 
D'IDENTIFICATIONOPX L20 
H-16 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE'POIGNÉE 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


OPX-D 20 / Levage d'une charge sur 
la fourche 


OPX-D 20 / h= 1670 A 


OPX-D 20 / Double gerbeur / 
transpalette 


OPX-D 20 / h= 1800 B 


OPX-L 20 / Transporter deux 
charges 


OPX-L 20 / h= 1800 B 


OPX-L 20 / Transporter une charge 
unique 


OPX-L 20 / h= 1670 A 


FG-921 


validate 


=>| 12.09.2019 


13.09.2019 |=> 


=>| 12.09.2019 


13.09.2019 |=> 


=>| 12.09.2019 


13.09.2019 |=> 


=>| 12.09.2019 


13.09.2019 |=> 


vehícule 


792 


AUTOCOLLANTS 
PLATEFORME RELEVABLE 


һ„> 300 mm 


45194393013 


19.04.2024 


FG-921 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Dis.20171 


793 


AUTOCOLLANTS 


PLATEFORME RELEVABLE 


Pos 


19.04.2024 


N? de 
commande 


50014391012 


50014391007 


45874391014 


50014391036 


45874313001 


50014391026 


50014391019 
0009380724 


45874391025 


45874391034 


45894390013 


Dénomination 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


REVÉTEMENT DE SOL 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 
ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE 


ÉTIQUETTE CAPACITÉ DE 
CHARGE'LIFTING PL 


OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 


Remarque 


avec / sans Boutons-poussoir mode 
accompagnant 


Batterie à gel 


OPX-D 20 / OPX-L 20 / OPX-L 12- 
16-208 


FG-921 


validate 


vehícule 


794 


Plaque appliquée sur le cockpit OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Mode d'emploi de la batterie KBS 


5010.92100 01 


19.04.2024 795 


Plaque appliquée sur le cockpit OPX OPX-L OPX-D (1075-1082,1084,1089-1093) 
Mode d'emploi de la batterie KBS 


Pos № de Quant. Dénomination Remarque validate vehicule 
commande 

1 3004391066 1 ÉTIQUETTE 

2 0009553079 1 SERRE-CÁBLES 


19.04.2024 796 


index ріесе de rechange 


0009010340 
0009010341 
0009010398 
0009010715 
0009012030 
0009012065 
0009013017 
0009013019 
0009013021 
0009013032 
0009013036 
0009013037 
0009013045 
0009013046 
0009013049 
0009013052 
0009013057 
0009013059 
0009013066 
0009013108 
0009013141 
0009013142 
0009015285 
0009015535 
0009019176 
0009034063 
0009034078 
0009034116 
0009040103 
0009040104 


0009040105 
0009040106 
0009040107 
0009040201 
0009040203 
0009040607 
0009040609 
0009041030 
0009041226 
0009046143 
0009050201 
0009050812 
0009050817 
0009050837 
0009050838 
0009050839 
0009050841 
0009051012 
0009051014 
0009051015 
0009059000 
0009063502 
0009075037 
0009075073 
0009075074 
0009124057 
0009128015 
0009128020 
0009128948 


19.04.2024 
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110, 116 

36 

126 

60 

68 

744 

316, 736 

140, 142, 146, 152, 158, 166, 170, 176, 180, 182, 202, 216, 232, 686, 688, 690, 692 
96, 98, 176, 234, 236, 238, 240, 620, 674, 700, 708 
110, 116, 126, 310, 314, 606, 620, 630, 762 

124, 174, 240, 242, 634 

124, 166, 180, 182, 184, 202, 216, 234 

138, 644 

644, 646, 648 

250, 620 

130, 644 

126, 184, 614, 620, 686, 688, 690, 692 

162, 168, 172, 178, 244, 246, 248, 488, 498, 504, 512, 524, 528, 706, 712, 714, 774 
84, 614 

134, 140, 142, 144, 150, 154, 158 

752 

750 

338 

336 

356 

538, 552, 554 

60 

48 

204, 218, 250, 634 


68, 110, 114, 116, 120, 124, 166, 170, 180, 198, 204, 206, 216, 218, 220, 230, 232, 236, 258, 276, 282 
286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 370, 402, 406, 410, 412, 422, 446, 448, 470, 536, 544, 550, 560 
568, 574, 706, 734, 776 


162, 168, 172, 174, 178, 200, 234, 246, 252, 254, 294, 296, 298, 300, 440, 446, 450, 674, 768 
92, 292, 296, 604, 720, 722, 724, 726 

162, 168, 190, 194, 196, 200, 254, 256, 604, 752 
468 

736 

740, 742 

750 

188, 256 

206, 220, 582, 608 

538 

30 

162, 168, 172, 178, 204, 234, 238 

96, 98 

134, 136, 202, 216 

162, 168, 172, 178, 480 

154, 158, 174, 176, 180, 182, 184, 202, 204, 216, 218, 234, 238, 240, 242, 262, 264, 488, 498, 770 
218, 770 

752 

748, 752, 754, 756 

752 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

728 

610, 612 

44 

46 

204, 218, 230, 232, 582, 608 

650 

650 

60 


797 


index ріесе de rechange 


0009128957 
0009140897 
0009141075 
0009141249 
0009141440 
0009141823 
0009142711 
0009145339 
0009146550 
0009147004 
0009147009 
0009147010 
0009147011 
0009147014 
0009147017 
0009147019 
0009147021 


0009147022 
0009147530 
0009160642 
0009162222 
0009162427 
0009164114 
0009169660 
0009169661 
0009179615 
0009179616 
0009179620 
0009179621 
0009179629 
0009182079 
0009182596 
0009211653 
0009214028 
0009221520 
0009230178 
0009230265 
0009230272 
0009230273 
0009230338 
0009230348 
0009235113 
0009235142 
0009235211 
0009235223 
0009240018 
0009240045 
0009240076 
0009242112 
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45873606000 
45873606001 
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12 

784 

362 

780, 786, 790 
780, 786, 790 
780 

780 

780 

780 

28 

28, 52, 62 

28 

28 

52, 62 

162, 168 

182 


166, 170, 176, 180 


142, 144, 150 
68 

696 

628 

406, 410 

246 

440 


292, 294, 296, 298, 300 
292, 294, 296, 300 


432 
620 
432 
654 
632 
632 
370 
372 
372 
480 
480 
484 
484 
486 
486 
484 
484 
370 
370 
370 
480 
480 
482 
482 
482 
482 
370 
370 
370 
372 
650 
212 
650 
406 
410 


806 


index ріесе de rechange 


45873606002 
45873606003 
45873606009 
45873606010 
45873606014 
45873606017 
45873606018 
45873606019 
45873606021 
45873606022 
45873606023 
45873606024 
45873606028 
45873606600 
45873608700 
45873608905 
45873608906 
45873608907 
45873608912 
45873608913 
45873612000 
45873612100 
45873612103 
45873612800 
45873630000 
45873630100 
45873630103 
45873630500 
45873630501 
45873630502 
45873630900 
45873631100 
45873631101 
45873631200 
45873631201 
45873631206 
45873631207 
45873631210 
45873631213 
45873631214 
45873631215 
45873631220 
45873631222 
45873631223 
45873631225 
45873631226 
45873631242 
45873631247 
45873631251 
45873631252 
45873631253 
45873631254 
45873631260 
45873631262 
45873631263 
45873631264 
45873631267 
45873631271 
45873631273 
45873631280 
45873631281 
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724, 726 
406, 410 
674 

674 

650 

296 

294 

294 

690, 692 
690, 692 
686, 688 
686, 688 
406 

290 

650 

148 
148, 698 
204, 218, 452 
626 

628 

700 

650 

620 
686, 688 
650 

514 
518, 520 
620 

674 

620 
200, 456 
620 

674 

456 

456 


406, 410, 720, 722, 724, 726 


412 
422 
450 
450 
450 
724, 726 
720 
720, 724 
442 


488, 498, 504, 512, 524, 528 


84 
696 
456 
456 
456 
620 
630 
722, 726 
722, 726 
722 
650 
650 
442 
690 
686 


807 


index ріесе de rechange 


45873631290 
45873631291 
45873631294 
45873631400 
45873631402 
45873631700 
45873632203 
45873632500 
45873632503 
45873633001 
45873633100 
45873633101 
45873633102 
45873633103 
45873633104 
45873633105 
45873633109 
45873633110 
45873633111 
45873633112 
45873633113 
45873633114 
45873633900 
45873634701 
45873634801 
45873634805 
45873634806 
45873635400 
45873800500 
45873800501 
45873800502 
45873800503 
45873800504 
45873800506 
45873800508 
45873800509 
45873810209 
45873810300 
45873810301 
45873810302 
45873810303 
45873810304 
45873810305 
45873810306 
45873810307 
45873810308 
45873810310 
45873810311 
45873810312 
45873810313 
45873810315 
45873810316 
45873810317 
45873810318 
45873810322 
45873810324 
45873810325 
45873810326 
45873810327 
45873810328 
45873810329 
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450 

450 

630 

694 
518, 520 
52, 62, 64, 66 
700 

694 

630 

694 

620 

620 

620 

622 

620 

674 

630 
678, 680 
682, 684 
620 

620 

700 
406, 410 
694 

694 

296 

294 


686, 688, 690, 692 


404 
404 
404 
404 
404 
650 
636 
700 
360 
212 
462 
464 
466 
212 
148 
148 
148 
148 
460 
156 
458 
462 
462 
464 
466 
360 
502 
532 
424 
156 
156 
454 
698 


808 


index ріесе de rechange 


45873810330 
45873810336 
45873810339 
45873810340 
45873810341 
45873810344 
45873810345 
45873810347 
45873810348 
45873810351 
45873810352 
45873810353 
45873810354 
45873810355 
45873810356 
45873810359 
45873810360 
45873810361 
45873810365 
45873810367 
45873810370 
45873810373 
45873810380 
45873810381 
45873810394 
45873810398 
45873810423 
45873810425 
45873810426 
45873810427 
45873810429 
45873810430 
45873810431 
45873810437 
45873810439 
45873810442 
45873810449 
45873810476 
45873810478 
45873810479 
45873810480 
45873810483 
45873810484 
45873810497 
45873810498 
45873810500 
45873810501 
45873810502 
45873810505 
45873810506 
45873810511 
45873810513 
45873810524 
45873810525 
45873810528 
45873810534 
45873811001 
45873811002 
45873811003 
45873811004 
45873811005 
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698 
208, 228 
412 
156 
156 
148 
444 
416 
440 
478 
506 
490 
516 
500 
532 
474 
496 
418 
442 
462 
432 
652, 662 
406, 410 
472 
650 
650, 658 
492 
526 
522 
530 
508 
510 
532 
668 
532 
302 
678, 682 
680 
684 
680, 684 
680, 684 
56 
700 
408 
738 
374 
378 
386 
378 
386 
374 
394 
382 
390 
398 
776 
156, 474 
432, 474 
472 
476 
478 


809 


index ріесе de rechange 


45873811006 
45873811007 
45873811008 
45873811010 
45873811011 
45873811012 
45873811013 
45873811014 
45873811015 
45873811017 
45873811018 
45873811502 
45873811503 
45873811504 
45873811505 
45873811506 
45873811511 
45873811512 
45873811513 
45873812000 
45873812001 
45873812002 
45873812003 
45874000006 
45874000007 
45874000008 
45874000009 
45874000010 
4587400001 1 
45874000017 
45874000018 
45874000404 
45874000405 
45874000412 
45874001000 
45874001906 
45874001907 
45874001908 
45874001909 
45874001910 
45874001911 
45874001912 
45874001913 
45874001914 
45874001915 
45874001916 
45874001917 
45874001918 
45874001919 
45874001920 
45874001921 
45874001922 
45874001923 
45874001928 
45874001929 
45874001930 
45874001931 
45874001932 
45874001933 
45874001934 
45874001935 
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466 
414, 420, 430, 434, 440, 450, 474, 478 
430, 434, 436, 438, 440 
430, 434, 436, 438 
414, 420, 422, 426, 428, 430, 434, 436, 438, 472, 474, 478 
422, 430, 434, 436, 438 
474 

430, 434, 436, 438 
156 

68, 466 
472 

732 

732 

732 

732 

412 

732 

732 

732 

402 

402 

402 

402 

198 

198 

198 

196 

196 

196 

198 

198 

262, 264 
770 

262, 264 
196 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

80 

80 

80 

78 

78 

78 

78 

78 

80 

80 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 
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index ріесе de rechange 


45874001936 
45874001937 
45874001938 
45874001939 
45874001940 
45874002101 
45874002104 
45874002107 
45874002108 
45874002900 
45874003002 
45874003003 
45874003004 
45874003005 
45874003901 
45874004002 
45874004003 
45874004005 
45874004008 
45874004009 
45874004010 
45874004012 
45874004016 
45874004017 
45874004019 
45874004025 
45874004028 
45874006204 
45874007453 
45874007454 
45874007455 
45874007456 
45874007457 
45874007458 
45874007459 
45874007460 
45874007461 
45874007462 
45874007463 
45874007470 
45874007473 
45874007474 
45874007475 
45874007476 
45874007477 
45874007478 
45874007479 
45874007480 
45874007481 
45874007492 
45874007493 
45874007497 
45874007498 
45874007499 
45874007600 
45874007601 
45874007636 
45874007637 
45874007638 
45874007639 
45874007640 


19.04.2024 


Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 


82 
82 
82 
82 
82 
640 
640 
638 
638 
634 
646 
646 
648 
648 
144, 150 
198 
196 
188 
334 
334 
334 
196 
334 
188 
196 
198 
192 
198 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
84 
90 
90 
90 
90 


811 


index ріесе de rechange 


45874008202 
45874009703 
45874009704 
45874009705 
45874009708 
45874009709 
45874010522 
45874010909 
45874010914 
45874010929 
45874010981 
45874010932 
45874011302 
45874011505 
45874011509 
45874012700 
45874012701 
45874012707 
45874012708 
45874012709 
45874012723 
45874012947 
45874012948 
45874012949 
45874012950 
45874013308 
45874013309 
45874013312 
45874013313 
45874013316 
45874013317 
45874013318 
45874013319 
45874013320 
45874013328 
45874013331 
45874013332 
45874013335 
45874013701 
45874013817 
45874015316 
45874015317 
45874017300 
45874017403 
45874071500 
45874100107 
45874100108 
45874100602 
45874100608 
45874102001 
45874202818 
45874202822 
45874204500 
45874204501 
45874204509 
45874204510 
45874204511 
45874204512 
45874204515 
45874204517 
45874204518 
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590, 594, 598 
102, 106 
104, 106 
102 
104, 106 
102 
194, 200 
194, 200 
144, 150 
622 

688 

692 

198 

186, 188, 194 
344 

34 

28, 38 
52 

64, 66 
188 

52, 62 
646 

646 

648 

648 


146, 152, 186, 188, 194 
162, 168, 172, 178 


198 

198 

206, 220 

186, 188, 194 
104 

106 

104, 106 

162 

82 

82 


166, 170, 176, 180 


102, 104, 106 
196 

198 

186, 188, 194 
114 
646, 648 
588, 592 
604 

604 

230 

232 

608 

768 

768 

276 

282 

276 

276 

282 

282 

270 

272 

272 
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index ріесе de rechange 


45874204521 
45874205500 
45874222336 
45874222341 
45874222344 
45874222345 
45874222346 
45874222348 
45874230705 
45874230706 
45874230711 
45874231203 
45874231518 
45874231700 
45874231801 
45874232302 
45874232305 
45874232500 
45874232605 
45874233007 
45874233012 
45874233200 
45874234100 
45874236700 
45874236702 
45874300209 
45874300300 
45874300301 
45874300302 
45874300303 
45874300304 
45874300305 
45874300604 
4587430061 1 
45874300701 
45874300702 
45874300703 
45874300704 
45874300705 
45874300706 
45874300709 
45874300710 
45874300813 
45874300825 
45874300841 
45874300842 
45874300847 
45874300848 
45874300849 
45874300870 
45874300871 
45874300906 
45874300908 
45874301302 
45874301303 
45874301800 
45874301801 
45874301804 
45874301810 
45874301811 
45874302300 
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768 

734 

292 

294 
276, 282 
282 

276 
276, 282 
772 

298 

300 

768 

768 

220 
266, 268, 270, 272, 286, 288, 290 
264 

264 

220 

264 

264 

264 

768 
404, 732 
262 

262 

182 

254 

254 

256 

256 

256 

256 

130 

130 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

136 

644 

120 

120 

110 

110 

116 

116 

124 

120 

120 

286 

288 

622 

622 

182 

182 
202,216 
166, 170, 180, 202, 216 
166, 170, 180, 202, 216 
588 


813 


index ріесе de rechange 


45874302301 
45874302302 
45874302303 
45874302304 
45874302305 
45874302306 
45874302307 
45874302308 
45874302312 
45874302313 
45874302314 
45874302315 
45874302317 
45874303007 
45874303008 
45874303603 
45874303604 
45874303605 
45874303607 
45874303608 
45874303613 
45874303614 
45874303621 
45874303622 
45874303623 
45874303624 
45874303629 
45874303630 
45874303631 
45874303632 
45874303700 
45874304208 
45874304213 
45874304214 
45874304215 
45874304216 
45874304217 
45874304223 
45874304236 
45874304243 
45874304246 
45874304507 
45874304508 
45874304509 
45874304510 
45874304511 
45874306000 
45874306001 
45874306002 
45874306003 
45874306301 
45874307110 
45874307111 
45874307112 
45874307113 
45874307114 
45874307115 
45874307116 
45874307117 
45874307122 
45874307123 
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588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
592 
592 
592 
596 
596 
202, 216 
202, 216 
202 
124 
124 
674 
674 
674 
674 
202 
216 
674 
674 
124 
124 
622 
620 
204, 218 
482 
244 
244 
248 
248 
248 
166 
160 
166 
162 
252 
252 
246 
246 
252 
254 
254, 256 
256 
256 
706 
94 
94 
94 
94 
96 
96 
96 
96 
100 
100 


814 


index ріесе de rechange 


45874307500 
45874307501 
45874307512 
45874307513 
45874308206 
45874308207 
45874308217 
45874308229 
45874308230 
45874308232 
45874308235 
45874308242 
45874308243 
45874308254 
45874308255 
45874308307 
45874308308 
45874309400 
45874309402 
45874309411 
45874309601 
45874309602 
45874309800 
45874310111 
45874310902 
45874310904 
45874311000 
45874311814 
45874311818 
45874311819 
45874311820 
45874311821 
45874311824 
45874311829 
45874311834 
45874311835 
45874311836 
45874311837 
45874311838 
45874311839 
45874311840 
45874311849 
45874311853 
45874311854 
45874311855 
45874311877 
45874311888 
45874311913 
45874313000 
45874313001 
45874313300 
45874313301 
45874313701 
45874313702 
45874313901 
45874313903 
45874313904 
45874313905 
45874313906 
45874314202 
45874314203 
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108 

108 

108 

108 

310 

314 

714 

644 

644 

620 

620 
110, 116 
708, 710, 712 
312 

312 

644 

644 

198 
186, 188, 194 
186, 188, 194 
200 

200 

718 
154, 158 
154 

158 

256 
142, 144, 150 
486 

486 

484 

484 

480 
144, 150 
144, 150 
486 

486 

484 

484 

162 

480 
154, 158 
144, 150 
140 

154 

650 

158 

162 


646, 648, 780, 786, 790 
204, 218, 782, 786, 794 


144, 150 
186, 188, 194 
618 

618 

152 

186, 188, 194 
198 

198 

198 

134, 136 
154, 158 
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index ріесе de rechange 


45874314204 
45874314205 
45874320000 
45874320002 
45874320003 
45874320004 
45874320009 
45874320200 
45874320605 
45874320700 
45874320702 
45874320705 
45874321000 
45874321001 
45874321004 
45874321102 
45874321108 
45874321200 
45874321201 
45874321204 
45874321206 
45874321209 
45874321400 
45874321401 
45874322217 
45874322221 
45874322303 
45874322306 
45874322307 
45874322308 
45874322309 
45874322312 
45874322323 
45874322329 
45874322400 
45874322412 
45874322413 
45874322703 
45874322805 
45874323102 
45874323103 
45874323108 
45874323109 
45874323118 
45874323119 
45874323201 
45874323203 
45874323204 
45874323205 
45874323206 
45874323209 
45874323210 
45874323211 
45874323214 
45874323222 
45874323223 
45874323224 
45874323227 
45874323228 
45874323229 
45874323230 
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162 
166 


68, 370, 446, 470 


314 
314 
314, 316 


164, 168, 172, 178 


120 

644 
110, 116 
124 

118 

314 
120, 276, 282 
314 

248 

248 

314 

314 


286, 288, 292, 294, 296, 298, 300 
286, 288, 292, 294, 296, 298, 300 


314, 316 
604 

92 

120, 276, 282 
314 

314, 316 

142 

142 

144, 150 
144, 150 

622 

158 

92 

146, 152 

674 

676 

136 

140 

262, 264 
262, 264 
262, 264 
262, 264 
770 

770 

132 

138 

134 

162, 168, 172 
162, 168, 172 
140 

144 

144, 150 

138 

128 

310 

310 

134 

136 

136 

142 
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index ріесе de rechange 


45874323231 
45874323232 
45874323233 
45874323234 
45874323243 
45874323244 
45874323246 
45874323251 
45874323253 
45874323254 
45874323255 
45874323256 
45874323257 
45874323258 
45874323259 
45874323260 
45874323261 
45874323263 
45874323266 
45874323267 
45874323268 
45874323269 
45874323270 
45874323271 
45874323272 
45874323275 
45874323276 
45874323277 
45874323280 
45874323281 
45874323284 
45874323285 
45874323286 
45874323287 
45874323290 
45874323291 
45874323292 
45874323293 
45874323297 
45874323298 
45874323299 
45874323304 
45874323700 
45874323701 
45874323703 
45874323704 
45874323705 
45874323706 
45874323804 
45874323810 
45874323901 
45874323902 
45874323904 
45874323905 
45874323906 
45874323909 
45874323911 
45874323912 
45874324101 
45874324103 
45874324104 
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136 

136 

136 

150 

138 

138 

68 

138 

310 

162, 168, 172 
162, 168, 172 
162, 168, 172 
162, 168, 172 
162, 168, 172 
162, 168, 172 
178 

178 

134 

314 

314 

314 

314 

136 

136 

136 

138 

132 

132 

132 

132 

132 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

154, 158 

178 

178 

142, 146, 152 
254, 256 

130 

138, 200, 216 
104, 106 
104, 106 
104, 106 

200 

186, 188, 194 
120, 276, 284 
110, 116 
120, 276, 282 


286, 288, 292, 294, 296, 298, 300 


120 

276, 282 
110, 116, 772 
122, 280 

448 

314 

370 
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index ріесе de rechange 


45874324106 
45874324200 
45874324204 
45874324205 
45874324206 
45874324207 
45874324208 
45874324213 
45874324214 
45874324218 
45874324219 
45874324220 
45874324221 
45874324222 
45874324223 
45874324224 
45874324225 
45874324226 
45874324401 
45874324402 
45874324403 
45874324406 
45874324407 
45874324408 
45874324409 
45874324700 
45874324702 
45874324705 
45874324901 
45874324902 
45874325501 
45874327100 
45874327101 
45874330104 
45874331400 
45874331401 
45874331402 
45874331407 
45874331408 
45874331700 
45874332104 
45874332105 
45874332108 
45874360204 
45874360205 
45874360206 
45874360207 
45874360208 
45874360210 
45874360211 
45874360800 
45874361000 
45874361314 
45874361315 
45874361500 
45874361501 
45874361820 
45874361827 
45874361828 
45874361829 
45874361830 
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774 
144, 150 
134 

136 

136 

128 

202 

240 

240 

134 

134 

222 

128 

140 

144 

158 

142 

150 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

110, 116, 124 
266 

268 

444 

444 

644 

110, 116 
124 

166 


140, 144, 154, 158 


142, 150 
142, 152 
110, 116, 124 
110, 116, 124 
198 

198 

196 

196 

96, 98 

176, 180, 182 


166, 170, 176, 180, 182 


166, 170 
166, 170, 180 
96, 98 


166, 170, 176, 180 
166, 170, 176, 180, 182 


254, 256 
250 
250 
100 
100 
258, 776 
250 
250 
250 
166, 170 


818 


index ріесе de rechange 


45874361831 
45874361834 
45874361848 
45874362015 
45874362400 
45874362401 
45874362406 
45874362407 
45874362408 
45874363205 
45874363206 
45874363207 
45874363208 
45874363226 
45874363900 
45874364404 
45874364405 
45874364416 
45874364421 
45874364422 
45874364423 
45874364424 
45874364425 
45874366000 
45874366016 
45874366017 
45874366018 
45874366019 
45874381415 
45874391000 
45874391001 
45874391002 
45874391003 
45874391004 
45874391005 
45874391006 
45874391007 
45874391010 
45874391011 
45874391012 
45874391013 
45874391014 
45874391025 
45874391027 
45874391028 
45874391029 
45874391030 
45874391081 
45874391032 
45874391034 
45874391040 
45874391049 
45874391300 
45874391301 
45874391302 
45874391303 
45874391304 
45874391306 
45874391307 
45874391310 
45874391311 
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166, 170 
176, 180 
236 


166, 170, 176, 180 


96, 98 
96, 98 
250 

236 

236 

244 

246 
246, 252 
250 

246 


166, 170, 176, 180 


202 
202 
202 
202 
202 
216 
216 
216 
258, 776 
644 
644 
644 
644 
706 
480 
484, 486 
484, 486 
480 
484 
484 
480 
480 
482 
482 
482 
482 


780, 786, 790, 794 


794 

782, 788, 792 
782, 788, 792 
782, 788, 792 
782, 788, 792 
782, 788, 792 
782, 788, 792 
216, 794 

728 

784 

680, 684 

618 

680, 684 
680, 684 

618 

680, 684 
680, 684 
646, 648 
646, 648 
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index ріесе de rechange 


45874391312 
45874391313 
45874391314 
45874391315 
45874391316 
45874391401 
45874401700 
45874406704 
45874406705 
45874408900 
45874408901 
45874408902 
45874408911 
45874453900 
45874456100 
45874456101 
45874460600 
45874460901 
45874460908 
45874461001 
45874461002 
45874461005 
45874461006 
45874461007 
45874461008 
45874461009 
45874461010 
45874461012 
45874461013 
45874461014 
45874461015 
45874461016 
45874461017 
45874461018 
45874461019 
45874461020 
45874461027 
45874461028 
45874461029 
45874461032 
45874461304 
45874461402 
45874461403 
45874461704 
45874461708 
45874461709 
45874461710 
45874461716 
45874462115 
45874462116 
45874462200 
45874462203 
45874462209 
45874462600 
45874462601 
45874462602 
45874462603 
45874462607 
45874462608 
45874462617 
45874462624 
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646 

646 

648 

648 

618 

628 

210 
592, 596 
588 

540 

556 
542, 548 
558 

544, 568, 776 
558 

556 

230 
206, 220 
556 

596 

596 

588 

588 

588 
592, 596 
592, 596 
592, 596 
588 

588 

588 

592 

592 

592 

208 

230 
204, 218 
588 

592 


166, 170, 176, 180 


232 

600 

604 

604 

590, 592, 596 
600 

600 

450 

450 
214, 226 
214, 226 
600 

600 

232 

582 

582 

582 

582 
204, 218 
206, 220 
202 
208, 228 
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index ріесе de rechange 


45874462628 
45874462629 
45874462630 
45874462633 
45874462701 
45874462702 
45874462703 
45874463107 
45874463108 
45874463401 
45874463405 
45874464100 
45874464101 
45874464300 
45874464302 
45874464501 
45874464502 
45874464903 
45874464905 
45874464906 
45874467200 
45874468404 
45874483500 
45874483501 
45874483502 
45874483504 
45874483505 
45874483507 
45874483516 
45874801100 
45874801104 
45874801106 
45875040800 
45875040801 
45875040802 
45875040803 
45875040804 
45875201104 
45875201105 
45875201106 
45875201107 
45875201110 
45875201111 
45875406100 
45875406101 
45875406102 
45875406103 
45875406120 
45875406121 
45875406122 
45875406123 
45875431600 
45876120402 
45876120404 
45876120406 
45876120600 
45878042807 
45878042809 
45878042810 
45878042811 
45878042812 
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208, 214 
126 
204 
232 
230, 232 
230 


166, 170, 176, 180 


206 
230 
206 
220 
556 
558 
204, 206, 230 


204, 206, 218, 220, 230, 232 


582 

204, 218 
110, 116 

124 

590, 594, 596 


166, 170, 176, 180 


206 


536, 544, 550, 560, 568, 574 
536, 544, 550, 560, 568, 574 


544, 568 

560, 568, 574 
560, 570, 574 
560, 570, 574 
566 

620 

674 

620 

314 

124 

124 

124 

208, 228 
592, 596 

588 

592 

588 

342 

346, 348 

318 

318 

318 

318 

318 

318 

318 

318 

254 


536, 544, 560, 568 


550, 574 


536, 544, 560, 568 
536, 544, 550, 560, 568, 574 


790 
780 
780 
780 
780 
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index ріесе de rechange 


45878042813 
45878042814 
45878042815 
45878042816 
45878043344 
45878043400 
45878043401 
45878043402 
45878043403 
45878043404 
45878043405 
45878043406 
45878043407 
45878043408 
45878043409 
45878043410 
45878043411 
45878043412 
45878043413 
45878043414 
45878043415 
45878043416 
45878043417 
45878043418 
45878043419 
45878043420 
45878043421 
45878043422 
45878043423 
45878043424 
45878043459 
45878043460 
45878043461 
45878043462 
45878043463 
45878043464 
45878043465 
45878043466 
45878043467 
45878043468 
45878043469 
45878043470 
45878043471 
45878043472 
45878043473 
45878043474 
45878043475 
45878043476 
45878043477 
45878043478 
45878043479 
45878043480 
45878043481 
45878043482 
45878043483 
45878046006 
45878069000 
45878501100 
45878501601 
45878501603 
45878502303 
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index ріесе de rechange 


45878502304 
45878502515 
45878502516 
45878502517 
45878510511 
45878511103 
45878511500 
45878511506 
45878512600 
45878512601 
45878512602 
45878512603 
45878512605 
45878512902 
45878512903 
45878512904 
45878512905 
45890063301 
45890063303 
45894007201 
45894008800 
45894302904 
45894302907 
45894304502 
45894304503 
45894304510 
45894304511 
45894304524 
45894304526 
45894311800 
45894311803 
45894314200 
45894314201 
45894322400 
45894323104 
45894323105 
45894323110 
45894323111 
45894323700 
45894330100 
45894360201 
45894362402 
45894362404 
45894362405 
45894362406 
45894362412 
45894362413 
45894363201 
45894364103 
45894390000 
45894390001 
45894390002 
45894390003 
45894390005 
45894390006 
45894390009 
45894390010 
45894390013 
45894481500 
45894481501 
45895201102 


19.04.2024 


Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 


86 
92 
92 
92 
602 
602 
346, 350 
348 
602 
602 
602 
600 
90 
346 
348 
348 
348 
790 
790 
84 
614 
170 
170 
252 
252 
234 
234 
252 
252 
168 
168 
168, 170 
170 
238 
84 
84 
88 
88 
238 
170 
238 
238 
238 
234, 238 
238 
238 
238 
234 
234, 238 
792 
792 
792 
792 
792 
792 
792 
792 
794 
608 
608 
344 
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index ріесе de rechange 


45895201103 
45898042804 
45898042805 
45898042806 
45900063301 
45900063303 
45900063305 
45903631201 
45903631202 
45903631203 
45903631204 
45903631210 
45903631216 
45903631217 
45904002400 
45904007602 
45904016000 
45904300200 
45904300201 
45904300206 
45904300207 
45904300215 
45904301806 
45904301807 
4590430451 1 
45904304512 
45904304515 
45904304516 
45904304517 
45904307114 
45904307115 
45904307116 
45904307117 
45904307504 
45904311802 
45904311803 
45904311806 
45904311807 
45904321400 
45904321401 
45904323101 
45904323700 
45904324202 
45904324214 
45904324215 
45904324216 
45904324217 
45904324221 
45904330100 
45904330104 
45904330105 
45904333500 
45904333501 
45904361800 
45904362401 
45904362403 
45904362404 
45904362405 
45904362406 
45904362407 
45904363900 


19.04.2024 


Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 


350 
790 
790 
790 
786 
786 
786 
450 
450 
450 
450 
634 
642 
642 
634 
90 
642 
176 
184 
176 
184 
174 
176, 202, 216 
176, 202, 216 
252 
252 
252 
252 
252 
98 

98 

98 

98 
184 
178 
178 
172 
172 
604 
604 
240, 242 
252 
240 
242 
242 
242 
634 
634 
176 
184 
176 
182 
180 
176, 180 
96, 98 
96, 98 
182 
184 
96, 98 
96, 98 
182 
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index ріесе de rechange 


45904364000 Page: 176 
45904390000 Page: 788 
45904390001 Page: 788 
45904390002 Page: 788 
45904391300 Page: 618 
45904461303 Page: 634 
45906120400 Page: 550, 574 
45908042806 Page: 786 
45908042807 Page: 786 
45908042808 Page: 786 
45908042809 Page: 786 
45908042810 Page: 786 
4590804281 1 Page: 786 
45913431200 Page: 28 
45913601600 Page: 440 
45913601601 Page: 440 
45913631201 Page: 440 
45914365200 Page: 252 
45934322400 Page: 152 
50012530100 Page: 694 
50013500502 Page: 30 
50014205506 Page: 742 
50014205508 Page: 740 
50014222305 Page: 740, 742 
50014307800 Page: 234, 238, 440, 518, 520, 710, 718 
50014322312 Page: 402 
50014391007 Page: 618, 782, 786, 790, 794 
50014391012 Page: 276, 282, 780, 786, 790, 794 
50014391015 Page: 780, 786, 790 
50014391019 Page: 788, 792, 794 
50014391023 Page: 780, 786, 790 
50014391026 Page: 780, 786, 790, 794 
50014391033 Page: 780, 790 
50014391036 Page: 780, 786, 790, 794 
50018043315 Page: 18 
50018043316 Page: 18 
50018043317 Page: 18 
50018043318 Page: 18 
50018043319 Page: 18 
50018043320 Page: 18 
50018043321 Page: 18 
50018043322 Page: 18 
50018043323 Page: 18 
50018043324 Page: 18 
50018043325 Page: 18 
50018043326 Page: 18 
50018043327 Page: 18 
50018043328 Page: 18 
50018043329 Page: 18 
50018043330 Page: 18 
50018043331 Page: 18 
50018043332 Page: 20 
50018043333 Page: 20 
50018043334 Page: 20 
50018043335 Page: 20 
50018043336 Page: 20 
50018043337 Page: 20 
50018043338 Page: 20 
50018043339 Page: 20 
50023630901 Page: 406, 410 
50024071500 Page: 198, 230, 254, 256, 588, 592, 596, 600, 602 
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index ріесе de rechange 


50024307188 
50024361506 
50024361514 
50024365502 
50024365506 
50024391037 
50024450026 
50024450029 
50024450030 
50024450031 
50024450032 
50024451400 
50024451430 
50024451431 
50024460207 
50024460208 
50024464100 
50024464101 
50024489900 
50024489903 
50024489904 
50028510522 
50103504001 
50103600402 
50103612102 
50103630502 
50103631239 
50104010549 
50104014901 
50104017902 
50104017904 
50104201000 
50104201800 
50104201801 
50104202900 
50104202901 
50104202902 
50104202903 
50104206707 
50104206713 
50104213408 
50104232303 
50104301800 
50104301801 
50104301802 
50104306200 
50104309600 
50104363100 
50104364000 
50105409501 
50105409502 
50105409503 
50105409505 
50105409506 
50105409507 
50105409508 
50105409509 
50105409510 
50105409511 
50105409512 
50105409513 


19.04.2024 


Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 


100 
100 
100 
100 
100 
792 
210, 224 
540 
542, 548 
610 
612 
540 
542, 548 
210 
610 
612 
540 
542, 548 
610 
210 
612 
352 
694 
318 
654 
238 
716 
614 
614 
734 
734 
728 
728 
728 
614 
614 
614 
614 
728 
728 
238 
728 
734 
734 
734 
716 
734 
606 
614 
320 
320 
320 
322 
320 
320 
320 
322 
322 
320 
320 
322 
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index ріесе de rechange 


50105409514 
50105409515 
50105409516 
50105409517 
50105409529 
50105409531 
50105409532 
50105409553 
50105409554 
50105409561 
50105409562 
50105409564 
50105409569 
50108042817 
50108043428 
50108046111 
50108046112 
50108046113 
50108046114 
50108046115 
50108046116 
50108046117 
50108046118 
50108046119 
50108046120 
50108046121 
50108046122 
50108046123 
50108046124 
50108046125 
50108046126 
50108046127 
50108046128 
50108046129 
50108046130 
50108046131 
50108046132 
50108046133 
50108046134 
50108046135 
50108069002 
50163452200 
50233808500 
50243654001 
50988011936 
50988011937 
50988011938 
50988011940 
50988011941 
50988011942 
50988011943 
50988011944 
50988011945 
50988011946 
50988011947 
50988011948 
50988011949 
50988011950 
50988011951 
50988011952 
50988011953 


19.04.2024 


Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
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Page: 
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Page: 
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Page: 
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Page: 
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Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 
Page: 


320 
322 
320 
320 
324 
322 
320 
326 
320 
328 
324 
324 
320 
734, 746 
24 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
12 
30 
672 
762 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
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index ріесе de rechange 


50988011954 
50988011955 
50988011956 
50988011957 
50988011958 
50988011959 
50988011960 
50988012102 
51523602626 
51523602637 
51605400703 
51605400721 
51605400734 
51714406264 
51813653020 
51813653021 
51813653029 
51813653030 
51813808501 
51903800522 
52004102507 
52004405200 
52004405209 
52004450500 
52004450501 
52004460904 
52004461401 
52004462704 
52004462705 
52004465500 
52004469307 
52004469308 
56323608907 
56323608916 
56323652010 
56323654031 
56344391015 
56363652015 
60903586402 
7029638219 
7339300000 
7419900005 
7724409001 
7777700131 
7910000027 
7911002800 
7912500244 
7912500249 
7912500256 
7912500400 
7912501401 
7912501567 
7912502105 
7912502145 
7912502829 
7912502917 
7912502918 
7912503121 
7912503122 
7912503123 
7912503124 


19.04.2024 


Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 


24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
650 
650 
308 
308 
308 
224 
762 
762 
762 
762 
672 
672 
606 
610 
612 
206, 220 
608 


536, 544, 550, 560, 568, 574 


606 
86, 606, 608 


86, 230, 232, 592, 596, 606, 608 


230, 232, 606 
606 
606 
764 
764 
764 
762 
782, 786, 790 
764 
46 
186, 188, 194 
320 


538, 546, 552, 554, 564, 572, 576, 578 


624 


708, 710, 712, 714 


632 


490, 500, 516, 522, 526, 530 


660, 664 
670 
658, 662 


374, 458, 460, 668 


658, 662 
636 
744 
744 


424, 432, 442, 490, 492, 496, 500, 502, 506, 508, 510, 516 

412, 452, 480, 484, 486 

156, 212, 418, 454, 474, 482, 490, 492, 496, 500, 502, 506, 508, 510, 516, 698 
376, 380, 384, 388, 392, 396, 400 


68, 148, 376 


156, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 474, 658, 662 
376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 432 
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index ріесе de rechange 


7912503125 
7912503139 
7912503140 
7912503146 
7912503147 
7912503149 
7912503167 
7912503173 
7912503228 
7912503442 
7912503452 
7912503454 
7912503457 
7912503458 
7912503459 
7912503460 
7912503512 
7912503611 
7912503752 
7912503753 
7912503755 
7912503811 
7912503835 
7912503836 
7912503844 
7912503874 
7912503962 
7912503996 
7912503997 
7912503998 
7912503999 
7912504000 
7912504090 
7912504130 
7912504916 
7912504917 
7912504943 
7912504958 
7912508105 
7912508118 
7912508119 
7912508120 
7912508141 
7912512013 
7912513057 
7912515017 
7912515517 
7912520000 
7912520003 
7912520065 
7912533014 
7912533041 
7912533047 
7912533097 
7912533117 
7912533138 
7912533139 
7912533140 
7912533152 
7912533236 
7912533312 


19.04.2024 


Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 


148, 212, 462, 464, 466, 474, 658, 662 

658, 660, 662, 664 

658, 662 

374, 462, 464, 466 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

148, 212, 636 

658, 660, 662, 664 

658, 660, 662, 664 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

212, 360, 378, 382, 394, 398, 458, 460, 478, 656, 668 
632 

626, 628, 686, 688, 690, 692 

212,418 

208, 212, 228, 442, 454, 462, 464, 466, 472, 698 
208, 228, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 442 
380, 384, 388, 392, 396, 400 

360 

470 

658, 662 

356, 658, 662 

660, 664 

356, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400 

56, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400 

432 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 658, 662 
660, 664 

658, 662 

148, 424, 432, 442, 478, 490, 492, 496, 500, 502, 506, 508, 510, 516, 530, 698 
432 

452, 480, 484, 486, 698 

412, 432 

632, 660, 664 

658, 662 

660, 664 

658, 662 

658, 662 

492, 502 

416 

148, 418, 432, 522, 526, 530, 532 

658, 662 

148, 418, 454, 474, 490, 492, 496, 500, 502, 506, 508, 510, 516, 698 
148, 212, 416, 418, 444, 472, 474, 478 

656 

376, 380, 384, 386, 390, 396, 400, 462, 464, 466 
698 

374, 458, 460, 668 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

374, 378, 380, 382, 384, 386, 390, 394, 396, 398, 400 
374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

508 

744 

660, 664 

632 

376, 380, 384, 388, 392, 396, 400 

360 

508, 510 

510 

376, 380, 384, 388, 392, 396, 400, 508 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 

508, 510 

490, 500, 516, 522, 526, 530 
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index ріесе de rechange 


7912533417 
7912533497 
7912533515 
7912533902 
7912533911 
7912533939 
7914599943 
7914950815 
7914950826 
7914950903 
7914950906 
7914950921 
7914950977 
79149900768 
7914990711 
7914990986 
7914999012 
7914999014 
7914999015 
7914999016 
7914999017 
7914999019 
7914999023 
7914999024 
7915000318 
7915000323 
7915000405 
7915001004 
7915003339 
7915003419 
7915003538 
7915003540 
7915003541 
7915003688 
7915003698 
7915004069 
7915004070 
7915004202 
7915004225 
7915006016 
7915009919 
7915009922 
7915009969 
7915010113 
7915010205 
7915010400 
7915010402 
7915014000 
7915310035 
7915351053 
7915389000 
7915389001 
7915389003 
7915389004 
7915390104 
7915390106 
7915390654 
7915390695 
7915491049 
7915491068 
7915491616 


19.04.2024 


Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 
Раде: 


56 

490, 500, 516 

632, 660, 664, 680, 684 
148, 156, 212, 482 

474 

492, 502 

360 

686, 688, 690, 692 

700 

758 

634 

762 

634 

638, 640 

130, 248, 270, 272, 644 
536, 544, 550, 560, 568, 574 
630 

454, 462, 464, 466, 472, 474, 658, 662, 698 
374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 658, 662 
356 

658, 660, 662, 664 

356 

156 

660, 664 

660, 664 

660, 664 

678, 680, 682, 684 

532 

404 

736, 744 

732 

732 

732 

744 

744 

660, 664, 678, 680, 682, 684 
472 

658, 662 

636, 660, 664 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
472,738 

408, 738 

658, 662 

490, 500, 516, 522, 526, 530 
490, 500, 516, 522, 526, 530 
490, 500, 516, 522, 526, 530 
490, 500, 516, 522, 526, 530 
490, 500, 516, 522, 526, 530 
412 

680, 684 

624 

624 

624 

624 

736, 744 

736, 744 

678, 680, 682, 684 

360 

560, 570, 574 

680, 684 

480, 482, 484, 486, 678, 682 


830 


index ріесе de rechange 


7915492617 
7915496032 
7915659800 
7915692122 
7915790052 
7915901405 
7915901420 
7915961315 
7916040005 
7916040009 
7916040025 
7916090932 
7916299042 
7916299048 
7916299967 
7916391015 
7916391019 
7916414204 
7916414207 
7916495010 
7917299819 
7917302040 
7917401128 
7917401170 
7917401182 
7917401276 
7917401291 
7917401292 
7917415151 
7917415591 
7917415847 
7917415848 
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7918920006 
7918920008 
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7919095102 
7919131032 
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208, 228 

538 

448 

634 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
744 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
752 

448 

448 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
406, 408, 410, 442 

406, 410, 442 

666, 680, 684 

664 

684 

680 

448 

408 

488, 498 

504, 512, 518 

650 

650 

504, 512, 518 

504, 512, 514, 518 

504, 512, 514, 518 

634 

30 

54 

46, 54, 58 

46, 58 

30 

638, 640 

634 

632 

448 

626 

628 

624 

626, 628 

374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
374, 378, 382, 386, 390, 394, 398 
380, 384, 386, 390, 396, 400 

408 

658, 660, 662, 664 

736 

322 

234, 238, 440, 518, 520, 706, 710, 716, 718 
730 

730 

680, 684 

680, 684 

314 

402, 412 

200 

92 

40 

162, 168, 190, 194, 196, 200, 254, 256, 604 
450 
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9008304121 
9008311121 
9008311128 
9008311132 
9008311135 
9008311177 
9008311180 
9008311183 
9008311186 
9008311239 
9008311241 
9008311244 
9008311295 
9008311298 
9008311359 
9008311411 
9008311412 
9008311416 
9008316246 
9008318551 
9008320129 
9008320180 
9008320183 
9008341241 
9008341411 
9008610135 
9008651138 
9011316172 
9018347183 
9018365298 
9018365302 
9027316245 
9031324126 
9034386096 
9045302034 
9045311065 
9045311135 
9045311142 
9045311174 
9045311177 
9045311180 
9045311186 
9045311236 
9045311243 
9045316034 
9045316036 
9045316039 
9045316040 
9045316065 
9045316066 
9045316096 
9045316105 
9045316125 
9045316128 
9045316131 
9045316132 
9045316138 
9045316140 
9045316142 
9045316143 
9045316183 
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210, 224, 540, 542, 548 

556, 558, 610, 612 

776 

84, 110, 114, 116, 118, 334, 582, 720, 722, 724, 726 
88, 238 

146, 152, 164, 168, 172, 178, 198, 234, 252, 716 
140, 146, 152, 172, 174, 178, 198 

200, 254, 674 

142, 152, 768 

632, 650 

84, 188, 194, 196, 200, 244, 246, 250, 256 
84, 208 

604 

590, 594, 596, 600 

36, 336, 338 

60 

84, 92 

590, 594, 596, 600 

36, 186, 188, 194, 340 

728 

582 

252, 768, 770 

218, 262, 264, 270, 272, 294, 296, 298, 300, 614, 768 
100, 220, 290, 294, 634 

32 

46, 54, 58 

744 

180 

748, 754 

100, 206, 220 

100, 102, 104, 106 

108 

214, 566 

748, 754 

488, 498, 504, 512, 514, 524, 528 
196, 314 

142, 152, 544, 568 

404, 732 

188, 448 

32, 448 

314 

32 

110, 116, 198, 536, 544, 560, 568, 646, 648 
248, 768 

126 

208, 228, 518, 520 

248 

208, 228, 452 

650 

238 

456, 650 

634 

146, 152, 470, 614 

258, 310, 314, 422, 440, 448, 450, 776 
410 

110, 116, 154, 158 

140, 142, 144, 150, 154, 158, 404, 732 
120, 716 

706 

440, 694, 710, 718, 740, 742 


60, 120, 154, 158, 276, 282, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 582, 614, 768 
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9045316188 
9045316197 
9045316200 
9045316205 
9045316241 
9045316298 
9045316300 
9045316307 
9045316308 
9045316313 
9045320097 
9045320129 
9045320132 
9045320175 
9045320186 
9045320241 
9045320243 
9045320306 
9045321128 
9045334129 
9045341180 
9045341186 
9045341203 
9045341302 
9045348186 
9045364180 
9045377129 
9045377183 
9045380178 
9045395198 
9045395411 
9045651183 
9046316183 
9046316298 
9048302314 
9048316034 
9048316178 
9048316241 
9048355195 
9048366318 
9048366319 
9049603129 
9062305132 
9062311095 
9062311129 
9062311137 
9062311178 
9062311186 
9062311193 
9062311243 
9062316034 
9062316037 
9062316066 
9062316069 
9062316096 
9062316102 
9062316132 
9062316233 
9062316239 
9062318040 
9062318096 
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614 
32 

60 

810, 706 

270, 272 

40, 276, 282, 292, 334 

34, 38, 52, 62, 64, 66, 334, 604, 720, 722, 724, 726, 768 
286, 288, 292, 294, 296, 298, 300 
40, 334 

28 

124, 216, 406, 410, 504, 512, 514, 518, 720, 722, 724 
432, 488, 498, 764 

28, 34, 38, 64, 66, 112, 118, 120 
206, 220, 254, 256 

694 

28, 34, 36, 38, 52, 62, 64, 66, 110, 116, 308, 340 
182, 536, 544, 550, 560, 568, 574 
28, 52, 62, 96, 98 

406 

202, 222 

142, 152 

42 

696 

340 

44 

768 

606 

82 

154, 158, 160 

206, 220 

92, 196 

740, 742 

450 

96, 98 

350 

728 

60 

122 

246, 252, 440 

290, 346 

266, 268, 270, 272, 286, 288, 290 
46, 54, 58 

700 

202 

76, 80, 82, 84, 482, 718 

124, 334 

198, 226, 254, 256, 600, 602 
120, 162, 168, 172, 174, 178, 276, 282 
146, 152 

94 

694 

248 

146, 152 

186, 188, 194, 200 

722, 726 

204, 218 

166, 170, 176, 206, 218, 220, 262, 264, 276, 282 
214, 226 

602 

412 

144, 150, 432, 456, 472, 474 
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9062318126 
9062318180 
9062321099 
9062337178 
9062341308 
9062346183 
9062347125 
9062347132 
9062347188 
9062347196 
9062347300 
9062347304 
9062357195 
9062366126 
9062366129 
9062366180 
9062366183 
9062366186 
9062366316 
9062368313 
9078316066 
9090313107 
9090316108 
9090347063 
9090347096 
9090347132 
9090347137 
9090347143 
9090353063 
9090356140 
9090365129 
9091385061 
9091385246 
9091386236 
9091389239 
9091389248 
9091526096 
9101604176 
9113602088 
9113604236 
9113604243 
9113604249 
9113604327 
9113609240 
9114604240 
9133339091 
9133339140 
9133341143 
9133358198 
9133368308 
9135389067 
9186351206 
9186351445 
9186353301 
9186357397 
9186389296 
9208056090 
9208056110 
9208056130 
9208056180 
9208057070 
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202, 216 
206, 220, 222, 226, 230, 232, 252 
314 

600 

104, 106 

294, 296 

488, 498, 504, 512, 514, 518, 520, 524, 528 
770 

146, 152 

142 

102, 106 

604 

142, 772 

140, 142, 144, 150, 154, 158 

768 

146, 152, 314, 588, 592, 596 
230, 768 

204 

348, 352, 602 

352 

620 

250,310 

52, 62, 64, 66 

110, 116, 124, 706 

406, 410,442 

204 

202, 238, 250 

166, 170, 176, 180, 234, 238, 518, 520 
748,754 

638, 640 

168, 170 

630 

202, 216 

644 

124, 134, 136, 138, 202, 216, 250 
130, 134, 136, 138 

50 

630 

444 

128, 200, 314, 456 

110, 116, 124 

162 

138 

136, 146, 152 

444 

694 

204, 206, 218, 220, 230, 232 
230, 232, 674 

620 

100 

206 

748, 754 

748, 754 

318 

118 

162, 168, 172, 178, 480 

112, 118, 204, 404, 638, 640, 732 
124, 204, 218, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 314 
100, 146, 152, 208 

728 

638, 640 
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9208156110 
9208156160 
9208156216 
9208281140 
9210281060 
9210281070 
9210281090 
9210281110 
9210281130 
9210281140 
9212311110 
9212316060 
9212316130 
9212316140 
9212317070 
9212317090 
9214317130 
9214317140 
9215317110 
9215317180 
9220317042 
9220317090 
9220317110 
9220317130 
9220317140 
9222057110 
9265298090 
9265316070 
9265316110 
9270341146 
9270341156 
9289003042 
9289003079 
9289003218 
9289003250 
9289003323 
9289003326 
9289003424 
9289003442 
9289003448 
9289003473 
9289003476 
9289003483 
9289003492 
9289003493 
9289003496 
9289003550 
9289003552 
9289003553 
9289600227 
9290404059 
9291003020 
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9291003038 
9291532020 
9291544018 
9292003008 
9292003010 
9292003014 
9292003018 
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82 

590, 592, 596, 600 

90 

100, 120, 276, 282, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300 
206 

52, 62, 64, 66, 504, 512, 514, 518, 722, 726 
110, 116, 200, 634, 708, 716, 744 

112, 118, 200, 254, 256, 282, 314, 316, 716, 768 
96, 84, 188, 194, 196, 200, 340, 632 

604 

144, 146, 150, 152, 154, 158, 614, 772 

110, 116, 124, 146, 152, 186, 188, 194, 200, 706 
108, 110, 118, 122, 126, 186, 188, 194, 204, 208, 218, 230, 244, 246, 250, 280, 290, 294, 634, 768, 772 
286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 768 
124, 314 

184, 204, 206, 218, 220, 236, 334, 370 

36 

40 

206, 220, 276, 282, 706 

336, 338 

208, 228, 248, 412, 518, 520 

244, 246, 248, 250, 334, 488, 498, 504, 512, 524, 528, 582, 712, 714, 774 
104, 106, 120, 186, 188, 194, 310, 312 

110, 116 

206, 220, 582, 608 

144, 150 

440, 468, 470, 650 

736, 752 

446, 620 

332 

330 

196 

124 

198, 562, 570, 574 

344 

588, 592, 596 

102, 104, 106, 342, 348, 588, 590 

342, 352, 600 

602 

694 

602 

602 

602 

76, 80, 82, 90 

90 

84, 90 

32 

32 

32 

694 

104, 106, 110, 116, 154, 158 

112, 118, 122, 204, 208, 218, 248, 290, 772 

206, 220, 290, 582 

590, 594, 598 

90 

744 

270, 272, 734, 744 

208, 228, 248, 444 

620, 650 

124, 140, 142, 146, 152, 154, 158, 168, 170, 242, 276, 282, 402, 450, 582, 638, 640, 674 
82, 158, 160, 206, 220, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 450, 614, 644, 694 
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9292425020 
9292438010 
9292826014 
9292826018 
9294003018 
9294003020 
9294003022 
9298003018 
9307003010 
9307003012 
9307003014 
9307009014 
9308003014 
9308003018 
9308003020 
9308003022 
9308609018 
9319003022 
9322620020 
9323620008 
9323620014 
9323620018 
9323620020 
9323620022 
9330629014 
9338620014 
9338620020 
9380543277 
9380620144 
9380620222 
9380620264 
9380620275 
9380620305 
9380620307 
9380620324 
9380620326 
9380620330 
9380620412 
9381660368 
9395003081 
9395003113 
9395003179 
9455622057 
9455622085 
9455622113 
9455622138 
9455622152 
9455622167 
9455622180 
9455622192 
9455622215 
9455622245 
9455622279 
9455622332 
9456622431 
9456622491 
9456622534 
9464620255 
9464620270 
9464620275 
9487648171 
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632, 650 

134, 136 

410, 764 

448 

118, 120, 276, 282 

110, 116, 122, 280 

40, 120, 276, 282, 334, 726, 768 
146, 152 

126, 138, 146, 152 

250 

154, 158, 166, 170, 176, 180, 334, 488, 498, 504, 512 
172, 238 

114, 234, 238, 518, 520 

310, 312 

186, 188, 194, 536, 544, 550, 560, 568, 574 
590, 594, 596, 600 

674 

122, 266, 270, 272, 280, 286, 288, 290 
28, 34, 36, 38, 52, 62, 64, 66, 186, 188, 194, 308, 340 
126, 518, 520 

334, 544, 568, 740, 742, 744 
42, 44, 740, 742 

36 

40, 590, 594 

470 

432 

646, 648 

146, 152 

166, 170, 176, 180 

694 

582 

342, 344 

602 

650 

588, 592, 596 

588, 590, 592 

596 

204, 218 

60 

204, 218, 230, 232, 582, 608 
196 

590, 594, 598 

196 

124 

120, 276, 284 

696 

188 

30, 54, 58, 222, 608 

694 

536, 544, 560, 568 

30, 42 

102, 104, 106 

30 

54, 58, 608 

694 

30 

46, 54, 58 

210, 224, 610, 612 

540 

542, 548 

40 
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9495088051 
9495088063 
9495093069 
9495093071 
9495093077 
9503000567 
9503000568 
9503083569 
9503092668 
9503095678 
95316230 
95325507 
9576930329 
9607021060 
9607021061 
9620000395 
9636801090 
9636801143 
9710011452 
9710011453 
9714010563 
9714010843 
9715002683 
9721000212 
9721000512 
9721000810 
9721002112 
9798311041 
F0009147021 
F002099 
F010153 
F9008311180 
F9045341302 
F9220317060 
F9220317090 
F9220317110 
F9309412012 
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230, 232 
608 

582 

582 

582 

338 

336 

30, 46 
694 

30 

484, 486 
90 

614 


342, 344, 346, 348, 350, 588, 592, 596 


588, 592, 596 
60 
40 
32 
560, 570, 574 


536, 544, 550, 560, 568, 574 
544, 550, 560, 568, 574 


536 


544, 550, 560, 568, 574 


544, 568 

608 

560, 568, 574 
536, 608 
144, 150 
450, 718 

144, 150, 294 
220 

644, 734 

36 

620 

674 

276, 282 

650 
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